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סתי ו ש ל שלו ם א ו ש ל מלחמ ה 

ן !*לח י ימ י הקי ץ הלוהטי ם מסמני ם התגברו ת הפעילו ת הדיפלומטי ת 

1X1 בעניינ י אוורנו . א ף האירועי ם חדראטטיי ס בא י חשכ ו בקפריסין , ב ו 
מתכחשי ם בטערכ ח ש ל ד ם וסב ל החורקי ם והיוונים , ל א הסיר ו מסד ר חיו ם 
א ת הסיכפו ך מישראליי־ערבי . 

בניגו ד לציפיותיה ם וחחויותיה ם ש ל משקיסי ם שונים , ההתרחשויו ת 
חמסעירו ת בבי ת הלבן , ל א ז ה בלב ד של א חאיט ו א ת קצ ב תסעילו ת הדים ־ 
לומטי ח האמריקאי ת באיזורנו , אל א לתמר , א ף האיצ ו אותה , קיסינג׳ ר איננ ו 
מני ה ליריבי ם להתאושש , להתגב ש ולהתבצר . השבו ע הו א משלי ם א ת 
סיבו ב השיחו ת בוואשינגטו ן ע ם שר־חחו ץ הסור י דווק א — סיבו ב שהתחי ל 
ע ם ש ר הח ח הישראל י יגא ל אלון , נמש ך ע ם ש ר הח ח המצר י סאחמ י וחמל ו 
הירדנ י חוסיין . עדיי ן ל א הסתיי ם הסיבו ב הז ה וכב ר הוזמ ן השגרי ר דיני ץ 
בשב ח ריאחרוג ח לשיחה . תוכנ ת : פניית ו ש ל קיסמג׳ ר לרא ש ממשל ת ישרא ל 
להקדי ם א ח ביקור ו המתוכנ ן בוואשינגטי ן למוע ד מוקד ם ככ ל האפשר . 
דייר ו החד ש ש ל הבית־הלב ן ג׳ראל ד סור ד מבק ש לראו ת א ת רבי ן כב ר 
בראשי ת ספטפבר . 

יורש ו ש ל ניכסו ן הבי ו א ת המהל ך ש ל שר־חחו ץ החדש־יש ן שלו . בל י 
חמש ו תגוס ת היוזמ ה האמריקאי ת במזר ח התיכו ן עשויי ם ההישגי ם ש ל 
קיטיגג׳ ר לחטר ף א ם ע״ י חתסחחו ת בזיר ה המקומי ת וא ם ע״ י מתקסח־בנ ד 
ש ל ברדי״ ט שנועד ה לשק ם א ת עמדותי ה שהחערערז . 

קיסי 1 ג* ר מבי ו כ י המכלו ל היררני־סלשתינא י הו א נקוד ת התורפ ה במע - 
רכ ת הסכמי־־החסרדה , בכ ל הבניי ן שחקים . כא ן יכול ה לבו א התסבוכ ת 
שתטרו ף א ת הקלפים . ע ל כן , מעדיפי ם בסטימו־־דפארטמנ ט שישרא ל תפת ח 
בסיבו ב השיחו ת ש ל סתי ו דווק א ע ם ירד ו ע ל מעי ן הסב ם הפרדה . מחו ך 
שיקולי ם ש ל מדיניו ת אמריקאי ת גלובאלי ת אי ן ואשינגטו ן מתחשב ת במש ־ 
אלתד י ש ל ירושלי ם להשאי ר א ת הבעי ת הירדני ת לסוף , כ י ירושלי ם מוטרד ת 
בשיקולי ם ש ל מדיניו ת פני ם בישראל . הקו ר האמריקאי , פס י שהו א מתגב ש 
היו ם הו א שדימל ך חו ם יי ן חיי ב לקב ל רצוע ת קרק ע מ ן השטתי ם המוחזקי ם 
ע״ י ישרא ל בטר ם ינס ה להגי ע להדברו ת כלשה י ע ם הסלשחיגאי ם המתוני ם 
ש ל תוכני ת הפדראצי ה שלו , א ו ע ל כ ל תוכני ת אחר ת לגב י עתיד ן ש ל 
מגד ת המערבי ת וש ל רצוע ת עזה . נרא ה פ י הכוונ ה הי א למסו ר מעי ז תחו ס 
חיי ץ באיוו ר יריח ו לטל ר חוסי ץ כשל ב ראשו ן לקרא ת חסד רי ם.-נוספי ם 
שיוליכ ו לשלום . משקיפי ם שאזנ ם רגיש ה שמ ו ל ב כ י בדברי ו ש ל שר ־ החו ץ 
האמריקא י סב ר מורג ש סה ף בעמדו ת לעומ ת מ ח שהצי ג א ך לפנ י מספ ר 
שבועו ת בשיח ה ע ם עמית ו הישראלי . נרא ה כ י ש ר החו ץ האמריקא י הגי ע 
למסקנ ה כ י דווק א החילופי ן בבית־הלב ן מחייבי ם זירו ז קצ ב היוזמ ה האמרי - 
קאית . ע ל כן , בל י להתחש ב בבעיותי ה הסנימיו ח ש ל ממשלת׳רבין , הו א 
לוח ץ להקדמ ת הסדר־ביני ם בי ו ישרא ל לירדן . אמריקאי ם מנסי ם לנצ ל א ת 
הסד ק חד ק שנוצ ר בי ן מצרי ם לארגונ י הפלשתינאי ם ע ם פירסו ם ההודע ה 
המשותפ ת חוסייו־סאדאת . 

זה ו הצ ד האח ד ש ל המשולש . במצרי ם עצמ ת י ש סימני ם ש ל הקשח ה 
מסויימה ׳ פאממ י מעל ה בנרא ה א ת המחיר . א ף כ י שיקו ם תעל ת סוא ץ 
וחופ י ה מתקד ם ול א בעצלתיים , גב ל זא ת ל א ברו ר א ם התעל ה תפח ת לשיי ט 
במסגר ת השל ב השנ י ש ל הסד ר ע ם ישראל , כלומר . אחר י נסיג ה ישראלי ת 
נוטפת . קולו ת בקאהי ר מדברי ם ע ל פתיח ת התעל ה ר ק אחר י פינו י מל א ש ל 
סיני , 

בכל ל מסתבר , כ י בקאתיו ־ הרשמי ת אי ן מדברי ם במונחי ם ש ל שלו ם 
ע ם ישראל , ההסד ר ע ם ישרא ל נחמ ם בקאהי ר כהסכ ם ק ל ביטו ל חלוחמ ה 
חמור ת נטיג ח ישראלי ת מלא ה מסיני . ״א ת תשלו ם יעש ה הדו ר הבא ״ . . . — 
אמ ר ל א מומ ן נשי א מצרי ם לעתונא י מערבי . ״זוה י חצרה ״ - אמ ר לאחרונ ה 
מדינא י ישראל י בכי ר בשיח ה פרטי ת — "אנ ו מוכני ם להסד ר כול ל וסופ י 
ע ם מצרים , אב ל ה ם אינ ם מדברי ם ע ל שלו ם עטנו , . 

הקולו ת ממצרי ם ה ם סותרים . ד״ראיו ן שהעני ק חסני ן הייבל , ט י שחי ה 
עור ו "אל־אחראם" , לעת ה ביירוח י מעור ר מחשבו ת נוגות . מ י שהי ה אי ש 
סוד ו ש ל נאצ ר ומתוי ק עדיי ן בתוא ר ש ל "יוע ץ הנשיא" , א ם כ י יר ד 
מגדולתו , ביט א בבירו ר א י השלמ ה ע ם קיומ ה ש ל ישראל , כפתרו ן יחי ד 
לסנסון ־ הישראלי־ערב י הו א רוא ה א ח העלמ ה ש ל ישרא ל כמדינ ה יהודי ת 
א ל תי ו פלשתי ן חילוני ת נוס ח ערפאת , לכ ל היות ר אפשר י לדיד ו קיומ ה ש ל 
ישרא ל כמדינ ה מצומק ת בל י נג ב ואיל ת ובגבולו ת החלוק ה — ש ל 1947 . 
חסני ן הייכ ל מדב ר ס ל כ ך במפור ש ול א בפע ם הראשונה . עו ד כשהי ה 
*שי א גדולת ן כת ב פע ם מאמ ר ע ל חיסול ה א ו הממח ה ש ל ישרא ל בשלבים . 

אפש ר לומ ר נ י אל ה ה ם דברי ו ש ל אר ם מתוסכ ל שאינ ם משקפי ם א ת 
חל ף הרו ח בצמר ת המצרי ת ש ל היום . ייתכ ן וכ ף הדבר . פרום ׳ נד ב ספר ן 
ששה ה לאחרונ ה חור ש ימי ם במצרי ם חז ר מש ם ע ם התרשמו ת אחר ת מז ו 
חגוצר ת למקר א דבר י הייבל : תמור ת נסיג ה ישראלי ת מכ ל סינ י מוכנ ה 
מצרי ם הרשמית , של א לדב ר ע ל מצרי ם מחם , לשלו ם בול ל ומקי ף ע ם 
ישראל י נקוו ה שהערכת ו צודקת . אבל , ג ם הו א וג ם משקיפי ם אתרי ם מודי ם 
כ י י ש במצרי ם חוגי ם האורבי ם לסאדאתומוחרי ם להפלתו . ייתכ ן שדווק א 
ד״ייבל , שנחש ב בעב ר למתין , מבט א א ת האופוזיצי ה הזאת . 

בכל ל מ ן חר א י ו לשי ם ל ב לעובד ת שסיסמ ת "המדינ ה הפלשתינאי ת 


החילוני ת למוסלמים , נוצרי ם ויהודים " ל א ירד ה מ ן הסר ק כל ל ועיק ר וב י 
לאחרונ ה חוזר ת ומופצ ת בתעמולת ם ש ל חוגי ם ערביי ם ופלשתיבאיי ם שוגים , 
החלט ת החלוק ה ש ל 1947 . . . 

בימי ם האחרוני ם קראנ ו מאמ ר ש ל מוחס ן אב ו עזאד , חב ר הנהג ת 
ארגו ן השחרו ר הפלשתינא י ומראש י "החזי ת הלאומי ת הפלשתינאית " 
ב ה פעילי ם הקומוניסטי ם הירדניי ם ושרבי ם מחברי ו נעצר ו במעצרי ם אד - 
מיניסטרטיביי ם בגד ת המערבית . מנהי ג "החזי ת הלאומי ת הפלשתינאית" , 
הנחשב ת לכאור ה לארגו ן מתון , פות ח א ת מאמר ו שרא ה או ד בבטאו ן ברי ת 
הקומוניסטי ם היוגוסלביי ם במשפ ט הב א : 

״העיסו ק המיידי , המטרו ת הבלת י אמצעיו ת — והיע ד הישי ר ש ל ארגו ן 
השחרו ר הפלשתינא י הו א המאב ק לשחרו ר פלשתי ן והע ם הפלשתינאי , בכל ל 
ז ת הערבי ם ויהודים , מ ן הציונו ת והקמ ת מדינ ת פלשתי ן הדמוקראטית" . הו א 
ג ם מסבי ר בהרחב ה מח ע מתנג ד ארגונ ו להחלט ה 242 : מפנ י שהחלט ה ז ו 
מתעלמ ת מהחלט ת האו״ ם מ־ 1947 . . . 

ב ר נוצר ת בשל ב זד י חזי ת הדוק ה מאו ד בי ן ארגוני ם פלשתינאי ם קיצו - 
ניי ם ומתוני ם כאח ד לבי ן סורי ה שנשיא ה אומ ר בגלו י בע ת תביקו ר ביוגום ־ 
לביח : "שיקומ ה ש ל העי ר קוגיטר ה עלו ל להתפר ש ע״ י חאזרחי ם כ י פנינ ו 
לפתרו ן מדינ י ול א למלחמה . לכ ן ל א גיבשנ ו עדיי ן עמד ה לגב י השאל ה 
א ם לשק ם א ת קוניטר ה א ו לאו ״ , , . 

תו ך הסתמכו ת ע ל שנ י קלפי ם א ל ח — סורי ה וארגוני ם סלשחינאי ם — 
מגס ה ההנהג ה הסובייטי ת הנוכחי ת להחל ץ ממצ ב השיתו ק ב ו חי א נתונ ה 
ז ח זמ ן מ ה באזורנו . אח ר הסימנים* . חידו ש הזמנת ו ש ל ש ר הח ח המצר י 
סאהמ י למוסקבה . ביטו ל ההזמנ ה הזא ת לפנ י מספ ר חודשי ם העמי ק א ת 
הקר ע בי ן קאהי ר למוסקבה . בקר ב ההנהג ה הסובייטי ת מתמודדי ם ג קווי ם 
מדיניי ם ברורי ם : אלר י הטועני ם כ י י ש לנצ ל א ת החולש ה ש ל ארד״״ ב בד י 
לצא ת למתקפ ת נג ד חקיס ח ג ם במחי ר ש ל ערעו ר הדטאג ט ואל ה הרואי ם 
בדטאנ ט מטר ה מדיני ת חשוב ה לברה׳׳ ט עצמה . במ ה שניג ע למזר ח התיכו ן 
קש ה לפעמי ם להבחי ן בהבדלי ם שבמדיגיז ת מעשי ת בי ן שנ י קווי ם אלה. . . 
אבל , ה ם קיימים . 

בשל ב ז ה התרומ ה היחיד ה ש ל ממשלת־ישרא ל למצ ב העדי ן באזורנו , 

הי ה השס ע ש ל הצהרו ת שרי ח ע ל סכנ ת המלחמ ה הקרוב ה : השרי ם הבכירי ם 
והקציני ם הגבוהי ם ל א למד ו דב ר ול א שכח ו דבר . הצהרו ת אל ח הוסיפ ו 
לסכנ ת המלחמ ה במקו ם לצמצ ם אותה . ספ ק א ם תרמ י משה ו לכוש ר מ ד 
גוננות ת ש ל ישרא ל א ך בוודא י של א סייע ו לחחלי ו ש ל הפשר ת המצ ב 
באיזורנו . 1 

היוזמ ה הישראלי ת בתחו ם המדיניו ת בושש ח לבוא , ממשל ת רבי ן נגרר ת 
לתגובו ת ע ל יתמוחיה ם ש ל אחרי ם כס י שעשת ה הממשל ה הקודמ ת (במרבי ת 
המקרי ם בא י רצו ן בולט. ) עדיי ו חסר ה ההודע ה הפשוט ח באוזנ י העול ם 
והשכני ם : "תמור ת שלו ם וחסדר י בטחו ן ניסו ג מסינ י וטמרכי ת רמת־חנולו * 
נפנ ח א ת רצוע ת עז ה וא ת חגר ה המערבית , נחפ ש סתרו ן למעמד ם הלאומ י 
והדת י ש ל הערכי ם כירושלים . תכ ה נרו ן כוה . אכ ל א ם אינפ ם רוצי ם 
בשלו ם — נשמ ט חבסי ם לה ל ריון ״ — זא ת חייבי ם לומ ר למצרים , לירד ן 
לפלשתינאי ם וא ף לסורים . 

ז ו יכלל ח להיו ת התרומ ה הישראלי ת שהסתי ו הקרו ב יהי ה בכ ל זא ת 
סתי ו ש ל שלו ם ול א סתי ו ש ל מלחמה . 

פגיש ה בי ן נצי ג "מוקד " חח״ פ מאי ד פעי ל לגי ן 
רא ש הממשלה , יצח ק דבי ן 

נצי ג ״מוקד ״ בכנסת , חה״ כ מאי ר פעיל , נפג ש אמ ש ( 13.8.74 ) 

ע ם רא ש הממשלה , מ ר יצח ק רבין . 

הפגיש ה נערכ ה ביוזמ ת "מוקד " לקרא ת סיו ם המוש ב השנ י ש ל 
הכנסת , והי א התנהל ה בלשכת ו ש ל רא ש הממשל ה ונמשכ ה בשעה . 

נצי ג "מוקד " הבי ע דאג ה חמור ה מנסיונו ת ההתנחלו ת ש ל גופי ם 
קיצוניי ם במדינ ה בשטחי ם המוחזקים , באש ר הממשל ה תומכ ת לפחו ת 
בחל ק מפעולו ת ההתנחלות , דוגמ ת חידו ש ההתנחלו ת בפיתחת-רפיח , 
ברמת־הגול ן ובבקעח־הירזץ . 

מאי ר פעי ל העל ה ג ם א ת הצור ר שממשל ת ישרא ל תשג ה ממדינ - 
יות ה ותעוד ד השתתפו ת נציגו ת פלשתיני ת בב ל הידברו ת פוליטי ת 
בהוו ה ובעתיד , כד י לפתו ח מוצ א מדינ י לבעיי ה כאוב ה זו . 

הו א ג ם הבי ע א ת חשש ו שמ א ממשיכי ם גורמי ם שוני ם בממשל ת 
ישרא ל באשליו ת כ י הסכמי־ההפרד ה ע ם מצרי ם וסורי ה ייהפכ ו להס - 
דרי ם ממושכי ם ויאפשר ו עיד ן חד ש ש ל מדיניו ת סטטום־קו ו בשטחים . 

בשיח ה הועל ו ג ם טענו ת ש ל "מוקד " בעניי ן המעצרי ם המנהליי ם 
המתרחשי ם כיו ם בשטח י יהוד ה ושומרו ן וב ן בעיו ת חברה , כלכלה , 
ותרבו ת ש ל מדינ ת ישראל . 
ירושלים , 14.8.74 


שוו ס.יג * 
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מדיביו ת 


ג־ראל ד פור ר 
מחכ ה לרבי ן 

י ש החולי ם חשיבו ת במוע ד ביקור ו ש ל 
רא ש ־הממ ש ל ה ח־ 5 ש ל ישראל , יצח ק 
רביו , בארצות־הברית . לדעתנו , אי ן חשי - 
בו ת רב ח מת י יבק ר רבי ו בבי ת חלבן , 
אל א מ ה מצפ ה ל ו שם , 
גבו ן הדב ר שג׳ראל ד סור ד ויצח ק רבי ן 
ה ם ידידי ם ותיקים , מהימי ם שבשי א ארר״״ ב 
הי ה מנהי ג המיעו ט דרפובליקא י בסינא ט 
האמריקא י ורא ש ממשל ת ישרא ל כיה ן ב - 
שגרי ר בוואשינגטון . א ך מא ז 1 רמ ו מי ם 
רבי ם בירד ן ובפוטומ ק חוואשינגטוג י וספ ק 
ר ב א ם הידידו ת וההיכרו ת מ ה ומני ם הח ם 
תמל א תפקי ד כלשה ו בפגיש ח הנוכחי ת ש ל 
ראש י ממשלו ת ארר״״ ב וישראל , 
אי ן ! ה סו ד שהיחסי ם האמריקאיים - 
ישראליי ם הצטננ ו מאו ד ואפיל ו הגיע ו 
לשל ב קריטי . סג ן ראש־הממשל ה ושר ־ 
ר״וווץ , יגא ל אלון , שיג ר שר ר מיוח ד לשר ־ 
החו ץ האמריקאי , ח . קיסינג״ר , וב ו בקש ת 
חבהרו ת לתוכ ו ■ההודע ח האטריקאית־ירד ־ 
ני ת בתו ם ביקור ו ש ל המל ר חוסיי ו בבי ת 
הלבן . בירושלי ם מאוכזבי ם ג ם מנוס ח ה - 
הודע ה האמריקאית־מצרית . ונוס ף ע ל 
אל ה מאוכזבי ם החוגי ם הרשמיי ם מקצ ב 
אספקת ו ש ל הנש ק האמריקאי . 

בעול ם נוצ ר הרושם , שר ק לקיסינג׳ ר 
(ולפורר ) י ש הצעו ת כיצ ד לקר ב א ח ה - 
שלו ם במזר ח התיכו ן ואיל ו ישרא ל מוב ־ 
לת , בניגו ד לרצונה , על־יד י הדיפלומטי ה 
האמריקאית . במצ ב ז ה חשו ב מאו ד מד , 
י ש באמתחת ו ש ל יצח ק רבי ן במסע ו ה - 
קרו ב לוואשינגטון . ואי ן ז ה יכו ל לחיו ת 
מטע ן סודי , שדעת־הקה ל בעול ם אינ ה 
יודע ת מאומ ה עליו . . 


לו ת בפשר ה טריטוריאלי ת למע ן הסכ ם 
השלום . אי ן לראו ת מוצ א אח ר מהמבו י 
הסתום , שנוצ ר ע ם הכרז ת י . רבי ן כ י 
ייערכ ו בחירו ת לפג י חתימ ת הסכ ם ע ם 
יר ח (א ו גור ם אחר ) הנוג ע לעתי ד יהוד ה 
ושומרון . 


רו 0 לג 1 ת^ ץך | 

מזכ״ ל חד ש ל.עבודה " 

מאי ר זרמי , חב ר קיבר ן מעיין־צבי , נב - 
ח ר על־יד י מרכ ז מפלגת־ ו־,עבוד ה כמזכי - 
ר ה הכלל י החד ש ש ל המפלגה , ברו ב ש ל 
237 קולו ת לעומ ת 141 קו ל שקיב ל ישרא ל 
גרנית , אש ר התמוד ד א ף הו א ע ל התס - 
קיר . מועמ ד נוס ף שהעמי ד עצמ ו לבחירה , 
מאי ר אוהד , קיב ל 3 קולו ת ו־ 26 חבר י 
תמרב ז נמנעו . 

ע ם היבחר ו פיר ט מאי ר זרמ י כמ ה תפ - 
קידי ם חשובי ם ודחופי ם העומדי ם לפנ י ה - 
מפלג ה וה ם ; חידו ש החיי ם הרעיוניי ם ב ־ 
"עבודה" , פתיח ת המפלג ה לחוגי ם נוספים , 
הצמח ת כוחו ת חדשי ם מתוכה , ובייחו ד 
חידו ש כוח־החכרע ה ש ל "עבודת" . 

בל י ספק , כ ל אל ה ה ם חסקידי ם חשו - 
בים , א ו הא ם נית ן להגשימ ם כאש ר ל א 
ידו ע תובנ ה הרעיונ י הממש י ש ל "עכודה״ ז 
והר י המפלג ח נחוג ה במשב ר רצינ י ז ח 
שני ם רבו ת והתחרו ת וההתמודדו ת ואח ־ 
רוצצו ת בתוכ ה רחוקו ת מלחיו ת רעיוניו ת 
פוליטיות . אל ו תחרו ת והתמודדו ת בי ן 
גורמי ם וקבוצו ת כו ח ולח ץ שונים . אכן , 
מסלגת-העבוד ה נמצא ת בשלטו ן כב ר עש - 
רו ת שנים , ודב ר ז ה כשלעצמ ו הולי ד עיוו - 
תי ם ומחלו ת למכביר . נוס ף ע ל בך , מם ־ 
לגת-העבוד ה הי א כידו ע ולמעש ה גו ש ש ל 
שלו ש חטיבו ת שעדיי ן ל א התמזגו , א ם ב י 
תילוקי־חדעו ת חוצי ם ג ם א ת החטיבו ת 
עצמן . 


חחז^־זרזח ז תו״ח! - במפלגת ־ תעבור ת רשומי ם שלו ש מאו ח 
1-1 ע ו מ יט ו 1 | י־־ י נ י 11 אל ף חברים , א ך החב ר הפשו ט אינ ו רוא ה 

הולכת ■ ומסתיימ ת תקופ ת שלוש ת החוד ־ עצמ ו שות ף להכרעו ת המדיניו ת והכלה ־ 


שים , שראש־חממשל ה י . רבי ו קב ע כתקו - 
פ ת המחנ ה לאיוש ם ש ל שלוש ת המשרדי ם 
שמי ו תפוסי ם בעב ר על־יד י נציג י המס ־ 

ד״ל . 

אי ו ז ת סו ד שנערכו ת פגישות ' חשאיו ת 
בי ן נציג י מסלגת־ ר,עבוד ת לבי ן חטפד״ל , 

כד י למצו א נופח ה שתאפש ר א ח החור ת 
ממסד״ ל לממשלת . 

ע ל חנוסמ ח החדשה , שהציע ו חח״כי ם 
יי . בור ג וי . רפאל , אמר ו נציג י מס׳׳ם , 
שאי ן לדחות ה ע ל הסף ■ ואיל ו בציג י ח ־ 
"תמס ח לזכויו ת דיאזרח " הכריזו , שי ש 
לדחו ת נוסת ה ז ו וי ש בכל ל להפסי ק א ת 
המרי מ ע ם ממסד״ל . זא ת ועו ד 1 ר״ צ תע - 
זו ב א ת חקואליצי ת א ם ייכנ ע ה״טערד " 
לדתיים . י 

תחגדדז * הקיימ ת עת ח בחוק . לפי ה יחוד י 
חו א "מ י שננל ד לא ם יחודיח , א ו התגיי ר 
מינ י ב ן ד ת אחרת" , התקבל ה בזמנ ה 
על־יד י המפד״ל י הציבו ר הישראלי , ברוב ו 
הגדול , אינ ו מבי ן מדו ע י ש צור ר בנוסח ־ 
או ת "פשרת - תזישות . ואמנם , עצ ם העלא - 
תו . ש ל ■דרישו ת חדשו ת ■ בתחו ם ו ת קשו ר 
כדריש ת תמפד״ ל להקי ם ממשל ת "לעו ד 
לאומי" . נציג י חספד׳׳ ל הכריז ו באופ ן 
ברור , #ל א יבקש ו לשנו ת א ח ההגדר ה 
הקיימ ת עת ה בחו ק א ם תקו ס ממשל ת 
"ליכו ד לאומי" , 

חגבר ח הכו ח הביצ י בתו ר הממשל ה 
(וז ה יקר ת א ם תצור ף המפד״ ל לקואליציה ) 
אינ ח . מדב ר החיוב י עת ח לישראל . 

ממצב . שנוצ ר בממשל ה ובכנס ת מחיי ב 
למוח * מידו ת חדשו ת (באש ר המפד״ ל 
.־ י הי * מח מ לממשלה ) ובהתמודדו ת גלוי ה 
׳ לחתו ר להגבר ת כוח ו ש ל המפלגו ת חדוג ־ י 


" 1 ! 


ליו ת ש ל המפלגה . למעשה , אפשרות ו ל - 
השפי ע בתו ר חמסלג ת כמור , כאפ ס כמעט . 

היוב ל המזכ׳׳ ל החר ש לתק ן ב ל ז ה ולי - 
קויי ם נוספי ם ע ל אל ה ו א ם אמנ ם מבק ש 
הו א לעשו ת כן , הר י שנט ל ע ל עצמ ו תפ - 
קח * קשת . 

התחדשות ה ש ל מפלגת־חעכוד ה הי א 
אינטר ס כלל י ש ל תנועף־הפועלי ם חיש ־ 
ראליח . חי א חיתי ת בית ר שא ת עתח , ל - 
במ ת הסתערות ו ש ל הימי ן הלאומנ י וח - 
סיפוחיסטי . התחדשו ת כזא ת אפשרי ת א ס 
ייקבע ו נוחלי ם דסוקראטיי ם בתו ר מפל - 
גת־העבוד ה וא ם הי א תגב ש מצ ע ברו ר 
למע ן שלו ם ופשר ה טריטוריאלית . זה ו ה - 
רצו י ג ם ליריבי ם הפוליטיי ם ש ל מפלגת - 
-י העבוד ה משמאל . א ך הא ם ז ה המצ ב ה - 
מצו י ו אי ו יפע ל המזכ״ ל תחד ש - וא ת 
נד ע בשבועו ת ובחודשי ם הקרובים . 


יהודי ם 

מחוו ה ש ל רצו ן ט 1 ב 

שימרור ח ש ל .סילוו ח זלמנסו ן מבית ־ 
הכל א הסובייט י והחנינ ה לדי ר ה . שפט ר 
בבולגרי ת ה ם מחוו ה . ש ל רצו ן טו ב מצ ד 
ממשלו ח בךת־המתןצו ת ובולגריה . ונש - 
אל ת השאל ה : מחוו ה למ י י אי ו ■ ספ ה 
״״ ״ ?£ : ארציה־חבריח , בד י להקל . א ח 

ביטול ה של . "הסתייגו ת ג׳קסו ף והשג ה 


מעמ ד ש ל "מדינ ה מועדפת " לברית־המו ־ 
עצו ת בחוז ה הסח ר חאמרי־קאי־סובייטי , 
העתי ד להיכנ ס לתוקפ ו בעו ד מספ ר חוד - 
שים . רוצי ם אנ ו להאמין , שזה ו מחוו ה 
ש ל רצו ן טו ב ג ם כלפ י ישראל . שהר י דו - 
מה , ל א ייתכ ן לנה ל כ ל הזמ ן מס ע תע - 
מול ה אנטי־ישראל י חריף , להתייד ד ע ם 
יאס ר ערפא ת ער , ול א לת ת סימ ן כלשח ו 
לנכונו ת להתחש ב ג ם ע ם הצ ד הישראלי . 
ממשל ת ברית־חמועצו ת רחוק ה עדיי ן 
מאוד-מאו ד מסימטרי ת כלשה י ביחסי ה ע ם 
ישרא ל וארצות־ערב . חוס ר הסימטרי ח בו - 
ל ט לעי ן כול , וי ש צורר , אפיל ו פנימ י 
סובייטי , לאז ן במקצת , ול ו באופ ן מזערי , 
א ת המצב . 

שמחי ם אנ ו שסילב ה זלמנסו ן תגי ע בק - 
רו ב לישרא ל ושההסכ ם האמריקאי־סובייס י 
חתד ש יסי ר הגבלו ת נוספו ת מעליי ת יהו - 
די ם סובייטיי ם הרוצי ם בכ ר לישראל . א ף 
חושבי ם אב ו שממשל ת ברית־המועצו ת 
וממשלו ת ש ל ארצו ת סוציאליסטיו ת אח - 
רו ת צריכו ת להכי ר בזכו ת האזרחי ם היהו - 
דיי ם הרוצי ם בכ ר לעלו ת לישראל —כזכו ת 
טבעית , בלח י מותני ת בהסכמי ם אל ו א ו 
אחרי ם ע ם ארצות־הברי ת א ו ארצו ת קפי - 
טליסטיו ת אחרות . 

או־א ז ג ם ל א הי ה צור ר להעמי ד א ת 
סילוו ה זלמנסו ן וחברי ה למשפ ט ואול י 
ל א הי ה נער ך ג ם משפ ט לד״ ר הנר י שפט ר 
— והי ו נמנעי ם בזיובו ת מהמדינ ה הסו - 
בייטית , בדעת־חקח ל הכללי ת ובז ו חיהו ־ 
ריח . 

בכ ל אופן , שיחרור ח המוקד ם ש ל סילוו ה 
זלמנסו ן מראה , ששינו י כז ה במדיניו ת 
הסובייטי ת אינ ו בלתי־נמנע , וייתכ ן אפי - 
ל י שהו א יתחול ל מה ר יות ר מכס י שמצ - 
פי ם רבים . 


פרשיו ת 


ומ ה אח ר התרגיל ? 

תרגי ל הקריא ה למילואי ם שהברי ז ה - 
מט ה הכלל י הסתיים , כס י שהודיע ו הממו - 
ני ם ע ל כר , בהצלתה . 

אי ן לפקפ ק ברצונ ם ש ל אזרח י ישרא ל 
לתג ן ע ל ארצ ם ובנכובות ם להתייצ ב למילו י 
חובתם . י ש להני ח של א זא ת חיח ח מטר ת 
התרגיל . ג ם אויבינ ו יודעי ם ש צודיי ל מוכ ן 
לעמו ד בשע ר א ם ייקר א להדו ף תוקפנות . 
א ר הא ם י ש להסי ק מכ ך שהתרגי ל תר ם 
להעלא ת רוח ו ש ל הע ם והוסק ו כ ל הלקחי ם 
ממלחמ ת יום-הכיםורי ם ? בדי ד כלל , ל א 
אנשי ם כפרטי ם ול א חבר ה כשלמו ת אינ ם 
חוזרי ם ע ל אות ן שגיאו ת עצמ ן והסכנ ה 
הי א שיעש ו שגיאו ת אחרות . מניחי ם אנ ו 
שצה׳׳ ל התאוש ש מהמלחמ ה האחרונה , 
ממלחמ ת יום־חכיסורים , והסי ק ממנ ה א ח 
כ ל המסקנו ת המתבקשות . 

חתרגי ל גר ם עצבנו ת בארצות־ערב . ע ם 
סיומ ו נרגע ו מ ן הסת ם הרוחות . א ם היד , 
צוי ד להראו ת לחוגי ם מסויימי ם בארצו ת 
אל ו שישרא ל מקיימ ת כוננו ת הגנתי ת מת - 
מדת , הר י בעש ה המפגן . 

א ד התרגי ל כשלעצמ ו אינ ו יבו ל לחיו ת 
תחלי ף לצעדי ם ישראליי ם מדיניים , שירא ו 
כ י ב ד בב ד ע ם הכוננו ת ההגנתי ת נוקט ת 
ישרא ל במדיניו ת ־שלו ם פעילה . 




□ למע ן תנוע ח אח ת 
למערכ ת "קו ל תעם" , שלו ם רב , 
אבו , החתומי ם מטח , שהשתתפנ ו בכנ ס 
ראשו ן ש ל החו ג לגיבו ש תנוע ת "מוקד" , 
מצטרפי ם לקריא ת שישר״־פש ר היוזמי ם 
הראשוני ם להקי ם במהירו ת א ת "מוקד " 
כתנוע ה לוחמ ת אח ת ש ל השמא ל הסו - 
ציאליסט י בישראל , מחו ר ית ס כבו ד הדד י 
בי ן כ ל הגורמי ם בתוכנ ו ותרומ ה חיובי ת 
למע ן האיחו ד מצ ד מק״י , "תבלת־אדום " 
וחבר י "מוקד " שאינ ם נימני ם ע ם שג י 
האירגוני ם הללו . 

(— ) יקק ס אדל ר (באר־שבע ) ; (— ) 
של* ז איד ל (חולון) ; (- ) טתתיח ר 
איל ת (באר־שבע ) ; (- ) טש ח איש ־ 
שלו ם (בח־ים ) ! (— > לילי ת בוכגיג - 
ד ר (רחובות ) ן (— ) צב י בן־דו כ (קר ־ 
ייודחיים ) ; (— ) יונ ה גוני ק (חולון) 1 
(- ) חנ ה חושנד ר (רמת־גן ) ; (- ) 
צג ' הושנד י .(רמח־גן ) 1 (- ) ציו ן 
נזאמ י (חל־אביב ) ! (- ) איססשי ל 

מפ ד אל־קאד ד (טייבה ) ! (- ) דניא ל 
פומת ץ (בת־ים ) ; (- ) ירו ן פטי ש 


(כפר־מנחם ) \ (— ) ויליא ם סרירט ן 
(חיפה ) ; (— ) אחרו ן קנינ ל (בודים ) ן 
. (— ) פנ י קנינ ל (בח־ים ) ; (— ) דו ד 
רוטפל ד (רחובות) . 


בתו ר חב ר ב״מוקד " שמחת י לשמו ע ש - 
לאחרונ ה כונס ה מועצ ת "מוקד" , משותפ ת 
לאנש י מק״ י ו״תכלת-אדום" . במוני , כ ן 
חברי ם אחרים , רצינ ו לראו ת באק ט ז ה 
א ת איח ד הקרעי ם בתנועה . כולנ ו מודעי ם 
לעובדה , שתנוע ת מפוצלת , מפולג ת ומ - 
סוכסכ ת אינ ה יכול ח לומ ר א ת דבר ה ב - 
אוזנ י הציבור , אז י מדו ע מועצ ת "מוקד " 
הי א גו ף פיקטיבי , חס ר תוכ ן וצורה , שאי ן 
ל ו אפיל ו ריבונו ת לקבו ע סדר י נוה ל וע י 
בוד ה לעצמ ו ו הכ ף נרא ה הגר ף אש ר אמו ר 
לייצ ג א ת מגוו ן הדעו ת והכוחו ת בתנוע ה 
ואש ר צרי ך לבתו ד א ת נציגינ ו כלפ י ה - 
עם ! 


יור ם הורובי ץ 


חל־אבי ב 
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• 1 



ד ת זטח ר 

הארכיבישו ף ש ל הכנסיי ח היוונית־קא ־ 
חולי ת קאסוצ׳ י חשו ד בהעבר ת בש ק וחומ ־ 
רי־חבלה , בהברח ת זה ב וכס ף ובאספק ת 
נש ק לרוצח י הנה ג אברג׳י ל ולמניח י מטע ן 
חקאטירשו ת לי ד ארמו ן הנצי ב בירושלי ם 
השנה . חוג י המשטר ה טועגים , שהארכי ־ 
נישו ף הי ה ספ ק הנש ק והתחמוש ת הגדו ל 
ביות ר לארגוגי־הטרו ר מא ז מלחמת-ששת ־ 
הים ים • , , 

קאפוצ׳ י ניצ ל לרע ה א ת מעמד ו הר ם 
בכנסייה , כד י לנח ל פעול ה שאי ן ל ח דב ר 
משות ף ע ם הדת , אל א אפיל י מנוגד ת לה . 

בטאונ י המחבלי ם מיהר ו להצי ג א ת ה - 
ארכיבישו ף כפטריו ט ערב י גדול . הי ה זה , 
כמובן , שירו ת דו ב לכומ ר רם־חמעלה , 
ב י הדב ר איש ר בעקיפי ן שי ש ממ ש ב - 
האשמו ת שירותי־הבטחו ן הישראליים . 

מאליה ם מתעוררי ם מהרהורי ם ומוצגו ת 
השאלות : חאמנ ם אפש ר בע ת ובעונ ה 
אח ת להטי ף לאהב ת הזולת , כפ י שמצוו ה 
הד ת הנוצרית , ולסיי ע לרוצח י ילדים , 
נשי ם ואזרחי ם חפים־מפש ע ז האמנ ם מו - 
ת ר לנצ ל א ח חד ת לפעול ה מדיני ת נפש - 
ע ת ן ברא ה שהממוני ם ע ל הארכיבישו ף 
קאסוצ׳ י יצטרכ ו לת ת מענ ה ע ל שאלו ת 
וחרחורי ם כאל ה לבנ י עדתם , ול א לה ם 
בלבד . 

וא ם ביד י החוקרי ם מספי ק הוכחו ת להר - 
שע ת קאסוצ׳י , תר י י ש להעמיד ו לדין . 
אי ן ז ה מונ ע להחליפו , בשל ב מאוח ר יו - 
חד , באסירי ם ישראליי ם הכלואי ם באר ־ 
צות־ערב . א ך ל א לפנ י שיעמו ד לדין . 

מחסו ם בפנ י 
הידרדרו ת 

ת״ ב יוס י שרי ד פירס ם הודע ת לעתוגו ת 
והוקי ע ב ה א ת הנסיונו ת לסל ף א ת מסקנו ת 
חקירת ו ש ל האלו ף (מיל׳ ) ישרא ל ט ל 
בפרש ת האלו ף זעירא . "...בימי ם האח - 
רוני ם — כות ב ח״ כ שרי ד — קרשי ם גור - 
מי ם כפירי ם בצדז״ ל (לרפו ת האלו ף זקיר א 
קצטו ) מאמ ץ שיטת י לסל ף א ת מסקנותי ו 
ש ל האלו ף (טילי ) ישרא ל ט ל וליצו ר א ת 
הרוש ם כאיל ן נוז ף ע ל מקש ה חרי ג אח ד 
פלכ ד (העסק ת נהנ ו האיש י כפיתו).. . 
הננ י להפהי ר איסו א כפ ל האחריות , כ י 
מםקנותי ו ש ל האלו ף ט ל מצא ו דופ י כדו ר 
כהתנהגווו ו ש ל האלו ף ועיר א כשלוש ה 
תחומים : העסק ת־חיילי ם (ל א ר ק נהג ו 
האישי ) ן העסק ת רכ ה צפא י והעסק ת כע ־ 
לי־מקצו ע עוכר י צח״ל . עובדו ת אל ו ה ן 
מדוייקו ת כתכלית . אדרבא , יסרס ם הרטם ־ 
כ״ ל א ת המסקנו ת במלוא ן וניווכח" . 

הבאנ ו מובא ה ארוכ ה ז ו מ ן ההודע ה 
לעמונו ת ש ל ח״ כ שריד , בד י לת ת ית ר 
תוק ף לתביעתו , שתמטכ״ ל יפרס ם א ת 
מסקנו ת האלו ף ט ל במלואן . טו ב הדב ר 
שדעת־חקח ל יודע ת ע ל גילוי י חחסתאבו ת 
החמורי ם שפש ו בצמר ת הצבאי ת העליונה . 
א ד אי ן להסתפ ק בחשיפ ת הדברי ם בלבד . 
הבטח ת חוסנ ו המוסר י ש ל עמנ ו מו ל אוי - 
בי ם כ ה רבי ם מחייב ת נקיט ת אמצעי ם 
מתאימי ם להברא ת חברתנו . והל א הצמר ת 
הצבאי ת וצה״ ל כולו , נוס ף לייחוד ם ה - 
משמעות י כל-כ ך לקיומנו , ה ם חל ק בלתי - 
נפר ד מתתבר ח הישראלי ת כולה . 

ר ק מאב ק נמר ץ ובלחי־פשרג י בג ד ה - 
שחיתו ת וחרקבו ן עשו י למנו ע הידרדרו ת 
מוסרית־חברתית , שהי א ב ת מסובנ ת לק - 
יומנו . מ ן המודעו ת חי א שפרש ת זעיר א 
אינ ח פרש ה בודד ת ויחידה ■ 

ד״נוח ג שחיכ ה שורש , ל א לפרס ם א ח 
סיכומיה ן ש ל ועדות־החקירח , הו א נוה ג 
גפסד . אזרת י ישרא ל רשאי ם ■וחייבי ם לד - 
ע ת א ח נקודו ת התורפ ה בכ ל תחומ י חיינו , 
חא ת בד י לפעו ל לתיקונן . גניזת ו ש ל מ ם 
קנוו ג החקיר ה מביא ת להפצ ת שמועות . 
ללחישות , רינונים •וכר . ל א נית ן להיאב ק 
נג ד חריגות , הסר ת אמו ן הציבור , שימו ש 
לרע ה בשלטו ן ושחיתו ת בל י לת ת קומב י 
ר ב לגילויים . אלו , כד י שהצד ק ל א ר ק 
ייעשו 4 , אל א ג ם ייראה . . ! • 

. (חמ(פ ך המדו ר בעמו ד 11 ) - .. . 


ע ל יחס י ישראל ־ אמריק ה 


( סג י מא ח שני ם ויות ר אמ ר יתו - 
ד י מפורסם , אש ר חי ח 01 רא ש ממש - 
ל ת אנגליח , דיזראלו , כ י "לבריטני ח 
חגדול ח אי ן ידידים , י ש ל ח ר ק אינ - 
טרסים• . חי ח ז ח בוזקוס ח כאש ר ברי ־ 
טני ת מגדול ה שלט ח שלט ת לל א נמ - 
רי ם בכ ל חימימ , לל א מתחת ם בכלל , 
וכאש ר חשמ ש ל א שקע ח מעול ם ב • 
אימפרי ח הבריטית . מע ב ז ח והדגמ ת 
חכו ת שגבע ח ממג ו איפשר ו לשליט י 
בריטני ח חגדולח , בתקופ ה חחיא , לד - 
ב ר אמ ת ולגח ל מדיניו ת כו ח גלוי ח 
וציני ת ברחב י חעול ם כולו , כעול ם 
דיבר ו א ז ע ל אלכיו ו חפרפירית . באב ־ 

. גלי ת תתפאר ו בברירו ת מזחירח . 
יהוד י מסורס □ אחר , חמשמ ש חיו ם 
שר-חחו ץ ש ל ארעות-חכרי ת ש ל אט ־ 
רוקח , ד״ ר קיסינג׳ר , איננ ו יט ל לפעו ל 
ולדב ר במ ו דיזראלי . ארח־ ב הי א ר ק 
אח ת משלו ש מעצמות-חע ל בעולם , 
ושליטת ה איננ ה ע ל ב ן מלא ח וג ם י ש 
ל ח מתחרי ם חזקי ם בימים , באווי ר וב - 
יבשות , אי-לכ ן מרבדי ם קיםיגג י ר ונ - 
שוא * ארח־ ב ע ל ירידו ת ע ם כול ם 1 
ע ם הרוסי ם וע ם חסינים , ע ם הטורקי ם 
וע ם חיוונים , ע ם הערבי ם וע ם היש - 
ראלים . 

אסו ר לקח ת ברצינו ת א ת דבר י הידידו ת 
ש ל נשיא י אר ד," ב וש ל ד״ ר קיסיגג׳ר . ע ד 
כמ ח ז ח מסוכ ן אפש ר ללמו ד מנסיוג ם ש ל 
ד,קולונלי ם היווניים . ע ל לקח ה ש ל מלחמ ת 
קפריסי ן נכת ב אצלנ ו הרב ה מאוד . א ת 
הטו ן לדברי ם נת ן מנח ם בגין . לפ י דעתו , 
מלחמ ת קפריסי ן הוכיח ה שמאד ם הו א 

ואי ן ל םמו ך עליו , אל א י ש לס - 
מו ך ע ל הכו ח בלבד . רבי ם אחרי ם הלכ ו 
בעקבותיו , ר ק מעטי ם הדגיש ו א ת אח ד 
הלקחי ם החשובי ם ביות ר בשבילנ ו ממל ־ 
חמ ת קפריסי ן : לק ח ההרפתקנו ת ש ל די ־ 
קולונלי ם היווניים , אש ר השתמש ו בכו ח 
כד י לפתו ר א ת הבעיו ת הלאומיו ת ש ל 
קפריסין , כאש ר למעש ה הי ת כוח ם ד ל 
ביותר . התוצא ה ל א איחר ה לבוא , וחסוב " 
לי ם העיקריי ם ה ם היווני ם בקפריסין . 

ח מ ה שווי ה ש ל הידידו ת 
האמריקאי ת 

ברם , במאמ ר ז ה עיסקנ ו בעיק ר בלק ח 
המתבק ש בכ ל הנוג ע לערב ה ש ל הידידו ת 
האמריקאית . הקולונלי ם היומיי ם חי ו ילד י 
טיפוחי ה ש ל (אכנמו־הבי ת האמריקאית . 
ר ם הי ו אהודי ם מאו ד ע ל כ ל האלמנטי ם 
האנטי-־קוטוניםטיי ם והאנט י ־סובייטיי ם יי ־ 
קיצוניי ם באר ד," ב ש ל אמריקה . לעומ ת 
זא ת ה ם זכ ו לתמיכ ה מעט ה ע ד מאו ד מזי ר 
הע ם היוונ י ובדעת־חקח ל חטייי ה 
אול י ביקש ו ה ם לתז ? א ת מ ? מדם . , 
האר ץ ע״ י הש ג "לאומי " גדו ל ש ל "אנ ו 

סיס "(חתחבייי 1 ) ש * ?םר ' ם ' 1 י ע ״^ ג 
היוונית , זא ת הית ה הרסתקד , (אוונטור ה 
בלען ) נפשע ת -י - מפנ י שח ם ידעו , א ו 
שחייבי ם הי ו לדעת ״ מיא ״ א " י 
מ ר רא ש ממשל ת יוון , קאר&אנלים , לאת י 
הפליש ה הטורקית , ה י קפריסי ז י!יהי ! 
יות ר מד י מיוו ן מכד י ש ד,צי , חי ל האווי ר 
והצב א היווניי ם יוכל ו להתער ב ש ם ביעי ־ 

לאומרים , שאנש י סוכנות־הביו ! חאמרי ' 
סאי ח הקרובי ם מא ז ומתמי ד לחבור ת ח 
קילו ? י ם י היווניים , ידי י היס ב ע ל תה ; 
ניותיח ם להפי ל א ח מאקאריוס י אם^ י 
קאריו ם עצמ ו יד ע זאת , מדו ע ל א יידע ו 
ע ל כ ד האמריקאי ם 7 אול ם האמריקאי ם 
ל א עש ו מאומ ה כי י 
לי ם היווניי ם ; ה ם ג ם ל א עש ו דנ י י*י י 
להורי ד אות ם מ ן השלטו ן בעזר ת אות ם 
2 ממי ם שבה ם 1 ״על ו אוח^לשלט ח 2 
שני ם קודם־לכ ז וחוריי י ■ 11 *נן ! 

שלט ח אח י חה ^ ? א " אנ ו יבו - 
ס סריסיו , מדוע ■ז■ ׳ סמופז . אי ן : 
ל? ן לדעה ל , או ן ןןתשובן 1 ..המדוו ח 


מא ת יןנח ן גרינבוי ם 

וא ת ההסב ר המעשי , כפ י שהו א נית ן ב ־ 
דו״חו ת ש ל סוכנזת־חביו ן האמריקאית , 
אול ם הניחו ש הטו ב לדעת י הו א כדלקס ו : 
אר ד," ב עודד ה א ח האוונטוריסטי ם הלאו - 
מניי ם היווניי ם כד י להשי ג שלו ש מטרו ת 
במכ ה את ת : א ) להתפט ר ממאקאריוס , 
אש ר הנייטראליו ח המופגנ ת של ו וד״ווקר ־ 
בות ו א ל ברח״ מ וא ל המפלג ה הקומוניס - 
טי ת ש ל קפריסי ן התחיל ו לחרגיוה ; ב ) 
להתפט ר באות ה הזדמנו ת ג ם טהקולונלי ם 
היווניים , אש ר נהפכי ם יות ר ויוח ר למע ־ 
מס ח ע ל הדיפלומאטי ה האמריקאי ת בגל ל 
השטרו ת שה ם עושי ם כמדיניו ת הפני ם 
והחו ץ ג ס יחד . ג ) ולבסו ף — להבי א 
לחלוק ת הא י לשת י רפובליקו ת אוטונו - 
מיות , טורקי ת ויוונית , המאוחדו ת בפד - 
רצי ה קפריסאי ת ; דב ר העש ר לדע ת הא - 
מריקאי ם לשי ם ק ץ לסכסו ך בי ן יוו ן וטור - 
קי ה מסבי ב לקפריסין , לקר ב א ח קפריסי ן 
כול ה לנאט״ ו ולהרחיק ה מבר ר,"מ . 

קיסינג׳ר , איל ו דיב ר אמת , היר י אומ ר 
כמ ו דיזראל י : לאו ד," ב ש ל אמריק ה אי ן 
ידידים , י ש ל ה ר ק אינטרסים . 

□ האינטרסי ם האמריקאיי ם 

לשבח ם ש ל האמריקאי ם צרי ך לומר , 
שה ם התפכח ו כב ר מזמ ן מ ן האשלי ה ש - 
ארצ ם יכול ה למל א בהצלח ה תפקי ד ש ל 
שוט ר עולמי . גרמ ה לכ ך בעיק ר המלחמ ה 
הווייטנאמית . אולם , אי ן זא ת אזמר ה ש - 
אר ד," ב ויתר ה ע ל האינטרסי ם של ה בעולם . 
א ך חיו ם אי ן הי א ממחר ת להשתמ ש בכוח ה 
הצבא י לר״גנ ח אינטרסי ם אל ה ומעדיפ ה 
שאחרי ם יילחמ ו למענם . במקו ם טייסים , 
מרינ ס וחיילי ם אחרי ם שולח ת ארה״ ב ה - 
יו ם נשק , ליפלומאטים , סוכני ם ודולארים . 

מלחמ ת יום־הכיפורי ם הביא ה בעקבו ־ 
תי ח הצלחו ת רציניו ת לדיפלומטי ה האמ - 
ריקאי ת בעול ם הערבי . המדינ ה הערבי ת 
הגדול ה ביותר , מצרים , התקרב ה מאו ד א ל 
אר ד," ב ומפגינ ה בכ ל הזדמנו ת א ת ידידו ־ 
ת ת לאמריקאים . ההשפע ה האמריקאי ת 
גדל ה ג ם בסורי ה ובמדינו ת ערביו ת אח - 
רות . ברו ר שאמריק ה מעוניינ ח לשמו ר 
ע ל השפעת ה בעול ם הערבי . ואי ן לשכוח , 
כמובן , שתברות־הנפ ט האמריקאיו ת מר - 
וויחו ת כ ל שנ ת מיליארדי ם ש ? דולאדי ם 
ע ל הנפ ט הערבי . החר ם האבטי־אמויקא י 
הגדי ל אפיל ו א ת הרווחי ם חללו . 

במצ ב וד . מעוניינ ת אר ד," ב להקטי ן ע ד 
כמ ה שאפש ר א ח השפע ת ברח׳׳ ם בעול ם 
הערב י בל י לסב ן א ת מדיניו ת ההפשרה , 
והי א ל א תהס ס להשי ג א ת מטרותי ה בעו - 
ל ם הערב י ג ם ע ל השב ח האינטרסי ם ה - 
ישראליים . 

□ האשליו ת בישרא ל 

במש ך 26 שנים , לא ט אב ל בהתמדה , 
חימרנ ח א ת עצמ ה המדיניו ת הישראלי ת 
לבדידו ת בלתי־מזהירה . במלתמ ח יום־ח ־ 
כיפורי ם התברר , שי ש לנ ו בעול ם ר ק 
״ידיד ״ אח ד - ארה״ ב ש ל אמריקה . מנ י 
סי ם לנח ם אותנ ו ; אומרי ם לנ ו : ז ח מספיק , 
מאמריק ה נקב ל ט ף ונשק , א ת המלאכ ה 
בעש ה בעצמנו . אול ם יות ר ויות ר מתברר , 
שג ם.־הנש ק וג ם חבמ ף האמריקאיי ם אינ ם 
מונחי ם כביסנ ו ואינ ם ניתני ם לנ ו חינם . 

ר ק ז ח ברו ר לל א צ ל ש ל ספ ק - ב י 
תלותנ ו חבלבלית , המדיני ת והצבאי ת ב - 
איה" 3 גדל ה לאי ז ״י״י ־ 

אומדי ם לנ ו : אי ן דבר , אמריק ה מעו ג 
יינ ת בישרא ל חזקה , ע ל מל א י״דיא ה 
האינטרסי ם הבטוזוניי ם שלנ ו ול א תברי ח 
אותנ ו ליוה י עלידים • 

נכון , אול י מעונייג ח . ארה״ ב בישרא ל 
חזק ה במיד ה כזא ת שאפש ר יהי ה לאיי ם 
בצה״ ל ? ל מדינו ת ערביו ת עויינות , אב ל 
אי ן הי א מעוניינ ח בישרא ל חזק ה ע ד כד י 
כ ך שתוכ ל להסתד ר בל י תמיכ ה אמריקאי ת 
ולנה ל מדיניו ת עצמאי ת כלפ י . העול ם ה - 


ערבי . זא ח ועו ד : מדיניו ת החו ץ האפריק - 
אי ת מתמרנ ת כהצלח ה בי ן שמיר ה ע ל 
ישרא ל "חזקה " ובי ן רכיש ת "ידידות " ש ל 
הערבי ם ע ל חשבו ן ישראל . דייום , אחר י 
הצלחותי ה הראשונו ת בעול ם הערבי , שקו - 
ע ה הי א ע ד צווא ר במדיניו ת סנים־ערבי ת 
ומתלבט ת יות ר ויות ר בשאלו ת כגו ן : במ י 
לתמו ך יותר , בסארא ת א ו בחוסיי ן ז אי ך 
להתייח ס א ל סוריה ? מ ה להצי ע למחב - 
לי ם ז וכד . השיקולי ם הערביי ם ש ל מ ־ 
דיפלומאטי ת האמריקאי ת דוחי ם יותו ־ 1 יו ־ 
ח ר א ת השיקולי ם הישראליים . הר י א ת 
ישרא ל אי ן צוי ד "לרכוש" , הי א נחוג ה 
ככ ר בתלו ת מוחלס ח בארר׳״ ג ש ל אמרי - 
קה . 

□ הלאומנו ת הישראלי ת 
הקיצוני ת 

הימי ן הישראל י הלאומנ י דג ל מא ז ומ - 
תמי ד באוריינטצי ה מערבית . המדינ ה ה - 
מערבי ת "ידידת״-ישדא ל היחד • מתחלפ ת 
בהתא ם ׳למסיבות , אול ם תמי ד הי ה לב י 
"ידיד " נאמן , פע ם חית ח זא ת אנגלי ה 
(!׳בוטינסק י התנג ד בתהיל ת שמ ת די־ס ג 
להקמ ת ה, ,הגנת׳ ׳ היהודי ת הבלתי־חלוי ה 
ודר ש להקי ם גדודי ם יהודיי ם בצב א הברי - 
טו ן אחר י ז ה ארמ״ב , אחר י ז ה צרפת " 
ועכשי ו שו ב ארה״ב . כול ם הכזיבו , אכ ל 
נביאי־רשק ר ש ל הימי ן הקיצוני , כמ ו 
מנח ם בגי ן א ו מש ה שמיד , לעול ם אינ ם 
מאבדי ם תקוה . חידיר ׳ חי ה נשא י נאמ ן 
איל ו הסביר ו לגויי ם הסב ר תיס ב א ת זכות - 
נ ו הקדוש ה ע ל ארץ־ישרא ל כולה , א ו איל ו 
ערערנ ו לפנ י הממשל ה א ז מנשי א ע ל 
הצעדי ם הפרו־סרביי ס ש ל הדיפלומאטים , 
א ו ש ל חגגואלים , א ו איל ו גייסנ ו לח ץ 
יהוד י המוני , וכ ד וכר י 

בימי ן הלאומנ י הקיצונ י קיי ם פית־זז ח 
ש ת גדו ל העוב ד 24 שעו ת ביממה , בל י 
לנו ח אפיל ו בחני ם ובשבתות , בד י לייצ ר 
אשליות . היו ם בוני ם הכו ל ע ל יהדו ת אר ־ 
צזת ־ חברית . הפש ע הגדו ל ביות ר ש ל ח ־ 
ממשל ח - שאי ן הי א מגייס ת א ח יהדו ת 
אמריק ה למאב ק פוליט י הטונ י למע ן ארץ ־ 
ישרא ל השלמה , איל ו גייס ו אות ה כס ו 
שצריך , אי ן ספ ק שממשל ת ארה״ ב מית ה 
מקבל ת א ת הק ו ש ל התנוע ה לארץ־ישר ־ 
א ל השלמת . 

בשאל ת ר ק השאל ה ־ . מדו ע אי ו ה ם עו ־ 
שי ם בעצמ ם א ת מלאכ ת הגיו ס ? נ?ח ע 
סומכי ם ה ם בעניי ן ב ת חשי ב ע ל ה יג??י ל 2 ׳ 
שהי א לדעת ם מחוסר ת סמכות , חלשה , 
מפולג ת מבפני ם ? מול י מג . סי ם 
יים " ואינ ם מצליחי ם ז ואול י יהדנ ח א ט 
דימר , ברוב ה הגדו ל אינ ה מוכנ ה לתמו ד 
בק ו ההרפתקני ם הלאומניי ם ממחנ ה ארץ * 
ישרא ל השלמ ה א ו ממחנ ה "ר ק כד " ז 
ואול י מעטי ם מאו ד ה ם היהודי ם תאמר י 
קאיי ם התומכי ם בק ו ישראל י הרפתקנ י 

וזימ ה לק ל הקילינלי ם ו׳יי ונ י״ י ""'י י 
הי ו כ ל יהוד י אמריק ה מתגייסי ם למאב ק 
פוליט י זה , הר י ח ם פחו ת פ- 3% ש ל איב ; 
לוסיי ת ארה״ ב וספ ק א ם הי ו יכולי ם לה ב 
תי ב למדיניו ת החו ץ האמריקאי ת £ יי ־ 
פתקנ י המנוג ד ל״הפשרח " הגלובאלית . 

□ המדידו ת הישראלי ת י • 

המצ ב שגתונ ח ב ו ישרא ל היו ם קש ת 

^ "א ת 1 ממר . בוזמא ה מבד^ ה 

ישרא ל בעול ם ומחלוח ה המוחלט ת גאר - 
ת״ב . וממצ ב ז ח ל א נצ א על-יד י חרפת * 
מוות , אל א ע״ י שינ ד מדיגיות-התו ץ בי ■ 
כימ ו ש ל חיפו ש במר ץ ש ל בני-בדי ח נוס ־ 
סיס , ע״ י (יביש ה תמיכת ה ש ל דעח־הקה ל 
הנאור ה בעול ם ביוזמו ת שלו ם ישראליוו ג 
עצמאיו ת ונדיבו ת כלפ י העמי ם מערביים , 
ע״ י העבר ת הוויכו ח הפומב י ע ם הערבי ם 
מבעיו ת י טריטוריאליות ׳ לבעיי ת מהותו . ש ל 
!(שלום , ע״ י הכר ה פומבי ת בזכויו ת ■דיל י 
אומיו ת של י הפלשתינאים , ועו ד ועו ד ועוד , 
באות ו כי<(| . ־ ־ ־ ■ : : 
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□ פרופי ל ברי א 

י—בעו ד גמו ר לעיירות־פיתו ח אחרות , 
1 _ל א דחת ה קריית־ג ת ותיקי ם ויליד י 
האר ץ ; נהסו ר חוא , הי א עודד ה א ת חש ־ 
תרשות ם בעיירה , הודו ת לכ ך מגוונ ת יות ר 
האוכלוסיי ה וקרוב ה יות ר א ל הממוצ ע ה - 
ארצי . והעיקר , אוכלוסיי ה ז ו שוב ה מאוכ - 
לוסיי ת עיידות־הסיתו ח האחדו ת שקמ ו ב - 
מקבי ל ל ה (להוצי א א ת באר־שבע , אש - 
דוד , ואול י אשקלמ> , שאוכלוסיית ן הומו - 
גני ת לרו ב ומצב ן הגיאוגרפ י קב ע א ת דית - 
. סתחותן . 

על־ס י פק ר אוכלוסין , שנעי ר בסו ף שנ ח 
1972 , התפלגות ה ש ל אוכלוסיי ת קריית־ג ת 
הי א כדלקמ ן : יליד י האר ץ ותיקי ם : 28% , 
יליד י אסי ה ואפריק ה 51% , יליד י מזר ה 
אירופה , מער ב אירופ ה ואמריק ה — 21% . 
פייית-ג ה הי א קי ר ש ל פרופי ל בריא . 

״אי ן אצלנ ו אגשי ם רעבי ם ללח ם . . . נ ם 
ל א מחוסר י עבורה.. . אי ן ג ם אגשי ם 
עשירי ם מאוד.. . יח ד ע ם וא ת 
י ש בעיות , ועתי ם בעיו ת חמורו ת . . . חנו ־ 
ע ד נו&וו ו לעזו ב א ת קרייוג-ג ת . . . הבעיו ת 
נובעו ת בעיק ר מיר ד פעולת ם ש ל השי - 
רותי ם הסוציאליים . לשפומ-הסעד , למשל , 
כא ן ובאר ץ בולה , אמ ן ערובו ת לפיסו ל 
נבו ן כפר ם ובטשסהה... " דברי ם אל ה 
אמ ר ל י סטודנ ט לעבה־ ח סוציאלית , אש ר 
ג ר •בקריית־ג ת וכ י ק ש לשמו ר ע ל שלו ם 
קומו . 

"תראה , המשי ר תאיש , א ס התערבו ת 
לשכת־חסע ד בא ח בעקבו ת פניי ה ע ל רק ע 
כלכל י בלבד , .ז ה ל א יכו ל להיו ת טוב . 
אדם , מטופ ל במשפח ת גלולה , נאס ר 7-6 
ילדי ם ואשה , המרווי ח ל א יוח ד פ־ססס ז 
ל״ י לחודש . מבתינ ת החו ק אי ו הו א זכא י 
לקב ל תמיכ ה מטע ם לשכת־חסע ד המקו - 
מית , אב ל י ש ל י בעיה , ל א ז וכ י ד י ל ו 
ב־ 1000 ל״ י לחודש ? ג ם א ם הו א חוש ב 
שכן , צרי ר אול י לטפ ל ביל ד בבית־הססר , 
א ס ש ם מתעורר ת בעי ה . .,׳ ״ 

□ 1200 . תיק י נזקקי ם 

בקריי ת-גת , שהי א בהחל ט ראוי ה להיו ת 
דממ ה לעיירו ת אחרות , מוגהי ם ע ל שול - 
ח ן לשהת־הסע ד כ־ 1200 תיקי ם ש ל נזק - 
קים , מח ם מאו ת תיקי ם פעילי ם . . . כוה ־ 
העבוד ה בלשכ ה הו א בדר ך כל ל בלתי־מק - 
צועי . א ו בלחי־מקצוע י בחלקו . . 

ז ו עדוח ו מ ל דו ד מגו , רא ש חאופו ־ 
זיציה , אי ש גח״ ל . . . י 

״את ן ל ו דוגמה , •ד ׳ אומ ר דו ד מגן . — 
קיימו ת אצלנ ו שחי . מחלקו ת שעוסקו ת 
בבעיו ת סוציאליות.. . כלומר , בחלקי ם 
החלשי ם ש ל האוכלוסיי ה . . . אל ת ח ן ה - 
מחלק ה לעבוד ה קהילתי ת והמחלק ה לע - 
בוד ה סוציאלית.. . לש ם מ ה הכסילו ת 
הזאת ?.הי א בא ח לפתו ר בעיו ת פרסונלית ! 
ש ל המנגנו ן העירוני , ול א יותר.. . לה - 
פי ג מחתי ם ש ל יוקר ת ו&מכות , כ ך אנ י 
חוש ב • י . ז ח ל א נירא , כמובן , א ך סוב ל 
מכ ך חגוזמו י כ י י ד ימין , ל א יודע ת א ת 
שי ד שמא ל עושת . 

□ בעיי ת הבעיו ת — 

. השיט־ו ' 

"דו ר'מג ן הו א צזירו 1 בפוליטיקה . בינינ ו 
הו א נלהב , א ך ננייוו . אי ן ל ו , . אמ ר 
לי י מ י שאמר . ובאמת , דו ד מגן , סב י נע ר 
לן , נע 1 המכוו ץ גבו ת.לממ ן,חקשיווות . 
הו א..אינ ו שוכ ח לציין ־ באוזנ י : "כתוב , 
אנ י קצי ן צח* ל משוחרר , רב-םר ן מיל,׳.. . 
ומאירקת . פעי ל הי ה ממפק ד והמדרי ך של י 
בקור ס קציני ם . ) .. . 

ישבנ ו . ושוחחנו.' . בבי ת העירייה ; 'כאש ר 
שגינו. • משקיפים ; א ל הכניס ה המרכזי ת ל - 
משרדי ■ העירייה , .ש ם ■התארגנ ה הפגינ ה 
זוטא . משפחת , ע ם עגל ת ילדים . ניצב ה 
;מו ל חדל ת הראשית, ׳ תלת ה שלש , ומ&כי ב 



מועדוני ם 

במקלטי ם 

4 410 מקר י תת־דיו ר בקריית־ג ת ן * 250 
תיקי ם פעילי ם ע ל קזרלח ן לשכת׳הסע ד המקומי ת ; 
חל ק מ ן הנוע ר מחפ ש מקל ט בעי ר אחרת.. . 
חל ק אח ר מתאמ ן ב״בע ד קריית־גת" . 

מא ת ע . בשו ר 


קריית־ג ת נוסד ת בשנ ת 1955 < במקבי ל החל ח פעול ת יישוב ן ש ל 
חב ל לפיש . קריית-גת , שהית ח אמור ח לשמ ש ביר ת תחבל , תופננ ח 
לאיפלו ס מקסימל י ש ל 8 *לפ י נפש . כפ י שז ת קור ת לעמי ם פ ח 
קרובות , ג ם תפע ם חחיי ם תכתיב ו א ת המציאות . 

כיו ם חיי ם בקריית־ג ת כ- 24 אל ף איש . מבחינ ת פיסי ת בנוי ח 
תעי ר במתכונ ת עי י גדולת : עור ק ראשי , רשת״רחובו ת מפותחת , 
תיעו ש מחי ר ומגוו ן(כ״ 15 מפעלי ם גדולי ם ובינוניים־פלוס) . 


לעגלת־ו״ילדי ם הציג ה מכתבי־פני ה רבי ם 
למוסדו ת שובי ם כעניי ן שיכו ן , . . 

״את ה ריאה , — אומ ר דו ד י - זא ת ה - 
בעיה • שיכון . ז ה יות ר חמו ר מסעד . ע ל 
כ ד היית י רמ ה לדב ר . . . א ת געיי ת הסע ד 
היית י יכו ל לסתור . הצעת י להקי ם מרכז י 
תיירו ת רבי ם ככ ל האפשר . י ש לב ו אתרי ם 
— חפירו ת בית־גוברין , למש ל — בתי ־ 
מלון , קיוסקים . במפעלי ם מעי ן אל ה נית ן 
לשק ם נתמכי-סע ד רבי ם ע ד מאוד., . 
הצענ ו א ת ז ה מכב ר . . . 

"לא ו בשו ם פגי ם ואופן ! אנ י ל א 
מתכנ ן הפיכ ת חצר.. . א ם שמע ת שמו - 
עו ת מסו ג זה , ד ע שאי ן בה ן אמת , ה ן ר ק 
רכילות . להפך , אב י בע ד קואליצי ה מקי ר 
א ל קיר , ואנ י ל א אזמ ר זא ת מחי ר חןל - 
שה , להפך , אנ י מייצ ג סיע ה גדולה , ש ל 
6 חברים , ואנחנ ו מוכני ם לעבו ד יח ד ע ם 
ח,מער ך . . . 

"בעניי ן השיכון , את ה רואה , ההפגנ ה 
הזא ת חי א אופיינית . פע ם בנ ו באר ץ דירו ת 
קטנו ת לזוגו ת צעירים . חשבו , דיר ה ב ת 
34 — 42 מט ר מרוב ע תספ ק א ת חצדכים . 
נול ד יל ד ועו ד ילד , והבעי ה מחריפה . א ז 
ציי ו להחלי ף א ת חדיר ה חא ת בעי ה כס - 
פי ת.. . 

"בעיל ת שיכו ן בקריית-ג ח המשגשג ת י ש 
לנ ו כ־ 360 .. . בדר ך ב ה נוהג ת העיריי ה 
עתה , אי ן סיכו י להדבי ק א ת הפיגו ר . , , 

"מ ה אנ י מצי ע ז קורם־כו ל מועצ ת ה - 
עיריי ה הי א כוח . י ש להדגי ש באוזנ י ה - 
משרדי ם חנוגעיס-בדבר , שנבחר י הציבו ר 
בעי ר מדברי ם בש ם 24,000 איש , וזה ו 
משהו . "שנית , י ש להכני ס א ת הקבלני ם 
הפרטיי ם לבנייה . צרי ו לת ת לה ם קרק ע 
כתנאי ם מתקבלי ם ע ל הדע ת . .. ״ 

(בלב י שאלתי׳ : 'למ י ז ח עוז ר יות ר — 
לנזקי ה השיכ ת א ו לקבלני ם 7 ,.. ) 

דיר ה אצ ל קבל ן פרטי , אומ ר דוד , עול ה 
בער ך כפ י ש!זי א עול ה אצ ל בונ ה ממשל ־ 
תי־.י . ובקריית־־ג ת המחירי ם נעי ם סבי ב 
99 אל ף ל׳׳ י עבו ר דיר ה ב ת 72 מט ר מרו - 
בע ־ . 

□ דרו ש טיפו ל שור ש 
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רא ש תעי ר ארי ת מאי ך 
— ״תו ר 4 שני ם ל א תחי ת מצוק ת 
דיור׳׳ . חאמנכ ז ? 
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הסטודנ ט לעבוד ה סוציאלי ת פוג ש אות י ! 

בדרב י.א ל רא ש העירייה . הו א מעכ ב בעד י . 

לא ש חאופחיצי ח דוד י מג ן , ואומ ר : "א ל תתשל ב קי ש ל י משה ו נג ד 
ביי*״ * ור ״;ו י 1 י . תעי ר הזאת , לחסד , אנ י הוש ב שהי א,טוב ח 

מפעל י תיירו ת מבל ^ פרטיי ם מתח ת אב ל דירין א לק ו נדטו ! ל י.שט ו 
יפתר ו א ת הבעי ה י . אפש ר לעשו ת מ ה למול י ל א ניח ן במקו ם 


אח ר.. . הב ט — אומ ר הו א — המצב ה 
הזא ת (כל ב הביכר , מו ל כי ח העיריי ה 
מתנוסס ת מצבה , יצירת ה ש ל אלמנ ת מל - 
חמת־ששודהימים) , את ה יוד ע אי ך כינת ה 
הפסל ת א ת עבודתה ? עוצמה ! י ש כא ן 
עוצמ ה בעי ר הזאת , צרי ך ר ק לנצ ל אות ה 
ולכוו ן אותה , וז ח תפקיד ם ש ל שירות י ה - 
תוהה • הנוש א הסוציאל י קיי ב ל י יותר , 
ע ל כ ן יוד ע אנ י מ ה נית ן לעשו ת בשט ח 
ז ח.. . צרי ך להתחי ל א ת הטיפו ל מוקד ם 
מאוד , ל א על־פ י קריטריוני ם כלכליי ם 
שיגרתיים , אל א על־פ י צרכי ם אחרים . ל - 
משל , יל ד מתקש ת בבית־הסס ר - אי ן 
לחכו ת ע ד שהבעי ה תלב ש צור ה מסוכנת , 
צרי ו מיי ד להתחי ל א ת הטיפו ל ודר ו היל ד 
להגי ע א ל המשפח ה ולעשו ת טיפו ל שורש , 
ל א לוותר . ר ק כ ף נית ן לעשו ת משהו . וכ י 
איז ה ער ך למענ ק כספ י ,א ו תמיכ ה כס - 
פית , א ם העוב ד הסוציאל י אע ז מלוו ה 
א ת התהלי ך ע ד הסו ף ז חנה , למשל , השי - 
ג ו בקריית־ג ת דב ר חשו ב — המחלק ה לע - 
בוד ה סוציאלי ת חילק ה ציו ר בית י לנזק ־ 
קי-סעד , שמיכו ת וציו ד ביתי ־ אח ר.. . ד ד 
דברי ם חולק ו בדר ך חביורוקראטי ת המ - 
קובלת , בצור ה ש ל מתח , וזהו.. . במקו ם 
שיהו ו אתחלת א ש ל טיסו ל יסוד י ומקיף.. . 
במ ה דברי ם אמורי ם ז אסבי ר בית ר סש ־ 
טו ת : המשפחו ת קיבל ו א ת הדברים , והד - 
ברי ם עוזרי ם לה ן לתקופ ת מה . א ך א ם 
העוב ד הסוציאל י ל א ימשי ך לעבו ד עב ד 
ד ה מקצועי ת ע ם חמשסוז ח בתקופ ה זו , 
אי ן כ ל תועל ת בעזר ת הזאת . הי א נגמר ת 
כמ ו כ ל דבר , והסיפו ר מתחי ל מהד ש . .. ״ 

□ הקבלני ם הפרטיי ם . 
ל א רצ ו לבו א 

רא ש העירייה , ארי ח מאיר , גב ר 
נא ה וגבו ה — איל ו צרי ך היית י לתארו , 
היית י אומר , שבצ ל אפ ו הנשר י מזדק ר 
שס ם שהו ד ומטופח , המעני ק טב ע ש ל 
קשיחו ת לפניו , שח ם ניגו ד לקול ו הר ך 
בע ל המבט א ח״יקי ״ המרפר ף . . . 

״בשנ ת 1965 חי ו בקריית־ג ת כ־ 1500 
משפחו ת במצ ב ש ל תת-דיור , היו ם י ש לנ ו 
410 בעיו ת דומות , על־ס י הקריטריוני ם 
ש ל משרד־השיכון . א ם תיק ח בחשבו ן א ח 
גידו ל האוכלוסיי ה בעיר , א ז תבי ן שבמש ך 
הזמ ן חז ה פתרנ ו כ- 1300 בעיו ת דיור . 

"הבעיו ת הי ו קשות , כ י בשנו ת השישי ם 
בנ ו בעיק ר דירו ת קטנות,, . ר ק כשני ם 
68-67 , לאח ר מלחמת־ששת־חימי ם וחמי ־ 
חון , החל ו לבנו ת כא ן דירו ת גדולו ת יותר . 

"א ת בעיי ת הדירו ת הקטנו ת פתרנ ו על ־ 
יד י הוספ ת חדרים , במקרי ם אחרי ם איחדנ ו 
שת י דירו ת קטנו ת ומסרנ ו אות ן למשפח ה 
ברוכת־־ילדי ם בדיר ה אחת . ובמקרי ם 
רבי ם פשו ט החלפנ ו א ת חדירו ת הקטנו ת 
בגדולות , וא ח חדירו ת המפונו ת מסרנ ו 
לזוגו ת צעירי ם . . . 

"היום , לפג י בואך , נתקיימ ה ■מסיב ת עי ־ 
תזנאי ם ע ם שר־חשיכון , טמנ ו דרשת י הט - 
ב ת תנא י הדיו ר . . . 

"סוכ ם ק ם שר־השיכין , שייכנ ו כקריית ־ 
ג ת 100 יחידו ת דיו ר בשגח , במש ך ארב ע 
השני ם הקרובות , כ ף שתו ר ארב ע שני ם 
ל א תהי ח טצוק ת דיו ר ' בקריית־גת . 

"בניי ה פרטי ת ז ח דב ר מצויין . אנ י לוח ם 
ותי ק למע ן הבניי ה הפרטי ת בעלר . א ך ה - 
קבלני ם ל א הי ו מעתייני ם לבו א ולבנו ת 
כא ן.. . ה ם ל א הי ו מעוגייני ם לבנו ת 
בעיירות-חפיחו ח.. . כ י ה ם צריכי ם לק - 
ח ת ע ל עצמ ם סיכו ן ש ל 30-20% .־ . . ז ד 
אוכלוסיי ה כא ן שוג ה מבחינ ה כלכלי ת מז ו 
שבמרכז י הא ת כמ ו תל-אביב . הם ■ עו ד 
סוכני ם לבנו ת נבאר־שבע , אשדוד , א ך ע ד 
כ ה ל א רצ ו לבו א אלינ ו , . . י 
״ועז ד לב ר חשו ב — א ל תשכ ח שמיחז ( 
לח ם עבוד ה רב ה במרכ ז החת,. , הר - 
ווחי ם ש ם הי ו גבוהי ם בוןרב ף ממ ה שאנ ו 
יכולנ ו לאצי ע לה ם..*־' ■ 
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"עת ה סוכ ם סופי ת ע ם השר , שג ם קב - 
לני ם פרטיי ם ייכנס ו לתמונה . אצלנ ו יבנ ו 
החברו ת הבאו ת : חבר ת רובינשטיין , רס - 
קו , שיכו ן עובדים , שיכו ן ופיתוח.. . 

״ע ד סו ף השנ ה תסתיי ם בניית ם ש ל 1800 
יחידו ת דיור , מרכ ז קליט ה — המרכ ז נכנ ה 
ע׳׳ י הסוכנות . מרכ ז קליט ה נוס ף ייבנ ה 
בדר ך המהיר ה ע״ י ,אשקובית ׳ . .. ״ 

□ בעיו ת ש ל תיפקו ד 
המשפח ה 

1 

האמ ת היא , אומ ר ראש־העי ר בעובר ו 
לדב ר ע ל בעיי ת הסעד , שהיו ם מונחי ם ע ל 
שולחנ ה ש ל לשכת־הסע ד ל א יות ר ם־ 250 
תיקי ם פעילים.. . 

"כשמדוב ר בעיירות־חסיתוח , עלי ך ל - 
הבי ן שבעיי ת הסע ד שונ ה כאן . עיירות ־ 
הפיתו ח קלט ו בשנו ת החמישי ם אוכלוסיי ה 
קשיש ה מבחינ ת הגיל . אנשי ם אל ה בא ו 
לל א כ ל תנאי ם סוציאליים . עצ ם בוא ם לעי ר 
יצ ר בעי ה סוציאלית . ברו ר שבאור ה הד - 
רגת י אנחנ ו משתחררי ם מ ן המעמס ה ה - 
ןא ת .. . כ י אד ם בישראל , א ם הו א עובד , 
י ש ל ו תנאי ם סוציאליי ם כלשה ם . . . הו א 
ל א נופ ל ע ל שכ ם החברה . 

"אנ י חוזה , איסוא , יריד ת העומ ס בלש ־ 
בזח-ז/םע ד שלנו . יח ד ע ם זאת , אנחנ ו 
ערי ם לבעיו ת הקיימו ת ואנחנ ו ערי ם ל - 
עובדה , שהבעיו ת החמורו ת ח ן דיוק א ה ־ 
גבוליות.. . אנ י מתכוו ן בעיק ר לתפקו ד 
המשפח ה . . . למשל , בע ל מפרנס , א ך ל א 
טספי ק . . . עתי ם א ף ל א מתפק ד כראו י . . . 

"ע ם חל ק מ ן הבעיו ת אנ ו מנסי ם להת - 
מודד : הקימונ ו מרכ ז לקשישים . לקשי - 
שי ם בודדי ם וכאל ה שאינ ם עוזבי ם א ת 
בית ם אנ ו מביאי ם ארוח ה תמ ה הביתה . 
הקימונ ו מועדוני־כביסה , שנועד ו לעזו ר 
בעיק ר לעקרת־ד״כית . הי א בא ח ע ם הכ - 
ביס ה ובזמ ן הכיבו ס חי א סוגש ח ידידה , 
סחליס ח דברים , שות ה בו ס ת ה א ו קפה" . 

"ג ם חלוק ת ציוד־בית י הי א מפע ל גדול . 
מנסי ם לעשו ת מ ה שנית ן לעשייה , במיד ת 
היכול ת שלנ ו . .. ״ 

דאש־העי ל עסוק . באי ם לראייג ו מעי - 
תו ן אחר , עתו ן נסח , כס י הנרא ה . . . ג ם 


מ ן הטלביזי ה עומדי ם לבו א . . . ד.ז א מני ס 
בשעונ ו באי ־ נוחות . אנ י נפר ד לשלו ס 
ומאח ל הצלחה.. . 

□ הצעירי ם עוזבי ם 

"קיי ם משב ר ש ל מנהיגו ת בעיר , כפ י 
שהו א קיי ם באר ץ בולה" , סוע ן הסטודנ ט 
לעבוד ה סוציאלית . "המנהיגו ת הנוכחי ת 
אינ ה ער ה לבעיו ת הנוע ר בעיר . הצעירי ם 
עוזבי ם א ת קרייח־גת . מחפשי ם פתרו ן ב - 
מרכ ז הארץ . נבון , י ש לנ ו נתי־סע ר תי - 
כוניי ם מסודרים , יות ר ממא ה מבנ י העי ר 
ניגש ו השנ ה לבחינו ת הבגרות . י ש ג ם 
מילגו ת לבנ י העי ר הרוצי ם ללמו ד באוני - 
ברסיטה , א ך יח ד ע ם וא ת ברו ר שצעי ר 
המגי ע לרמ ה מסויימ ת מחפ ש א ת דר ך חיי ו 
מזזד ץ לקריית־גח . ת ה מסוכ ן לעיר... " 

מסביבנ ו מתאספי ם כמ ה נערים . ה ם צו - 
עקי ם דברם , כאיל ו רצ ו שדווק א קביעת ם 
תירשם . ״אי ו מספי ק מוערוגי ם 1 ״ "רו ב 
המועדוני ם ה ם במקלטי ם! ״ מקלטי ם ז ח ל א 
מקו ם לכתי־נוער" . אנ י שוא ל מדו ע אי ן 
הנוע ר המקומ י מתארג ן מיוומחו־הוא . 
"אנחנ ו דווק א ה ן התארגנו , י ש לנ ו ארנון , 
אנחנ ו קוראי ם ל ו ,נוע ר כע ד קריית־נת׳ . 
אב ל עדיי ן אי ן אנ ו רוצי ם לפנו ת א ל העי - 
תונו ת . .. ״ 

אי ך את ם פועלי ם ? 

"קישטנ ו תל ק מ ן הרחובות . צבענ ו א ת 
מרכ ז העי ר בצבעי ם עליזי ם יותר . אנ ו 
סוני ם ישירו ת למועצ ת העיריי ה ומציעי ם 
חצעות , ולרו ב מקבלי ם תשובות . השסעתנ ו 
עדיי ן איננ ה מספקת , א ך הי א תגדל.. . 
א ם ל א תגדל , ל א תחי ה לנ ו ברירה , תפנ ה 
למאב ק חשוף , ג ם דר ך העיתונו ת . . . א ! 
נפנ ה ל,מוקך , נבק ש עורר"... " 

כדר ר לתחנ ת האוטובו ס התעכבת י בש - 
כונ ת הרכבת . חדירו ת בא ן קטנו ת כמיוחד , 
הכתי ם כמ ו קרונות , ומכא ן ש ם השכונה . 
משפח ת דחן , המופיע ה כתמונ ה כחל - 
ק ת הנשי י והקט ן — שניי ם מתו ר שיש ה — 
מתגורר ת כדיר ה כזאת , שנ י חדרי ם "סי* ■ 
פונים״ , םה״ כ 32 מט ר מדוכ ע . . . הכטהת י 
לח ם בש ם רא ש העי ר שהשנ ה חכו א בע ■ 
יית ם ע ל סתרונח . אנ י מקול ה שהו א יקיי ם 
א ת דיכרתו.. . 
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ך — חודשי ם האחרוני ם חיינ ו 
1 _ע 1 י ם לשור ת נצחונו ת ש ל 
הכוחו ת חדמוקראטיי ם במסמ ר 
ארצו ת המער ב והמשות ף לכ ל ה ־ 
נצחונו ת חלל ו הו א שהתמורו ת 
בא ו כתוצא ת מכשלו ן תשלש ו ן ה - 
מבצע • 

בפורטוג ל י . • 

וזדיקטאטור ה הסאשיסטי ת הוותיק ח באי ־ 
רוסה , ! ו ש ל פורטוגל , נפל ה במר ד ש ל 
אנש י המימס ד המובהקי ם — תנוע ת ה - 
קציני ם — כיוו ן שחדיקטאטור ה הפא - 
שיסטי ת ש ל תומא ס קאיטאנ ו ל א הית ה 
מסוגל ת להוצי א א ת פורטוג ל ממלחמ ה קו - 
לוניאלי ת בלת י-פוסקת , ב ת הי ה צפו י ל ח 
כשלו ן בלת י מזהיר . הקציני ם המורדי ם 
ל א חי ו מהפכני ם א ו אנש י השמאל . ה ם 
הזמינ ו אנש י שמא ל לממשלת ם כ י ל א הי - 
תד ! לה ם כ ל תשוב ה ואלטרנאטיב ה מש - 
לה ם למשט ר הקודם . ל א הי ה ז ה גצחו ן 
חדמוקראטי ה כשלעצמה , אל א בצחונ ת בז - 
כו ת כשלו ן הדיקסאטור ה תפאשיססית . 

בישרא ל • • . 

ג ם בישרא ל זכינ ו בתמור ה והניצי ס ש - 
משל ו במדיגד ! — גולד ה מאי ר ומש ה דיי ן 
— נאלצ ו לפנו ת א ת מקומ ם,בשלטו ן בש ל 
אחריות ם למחדלי ם שגןזגל ו במלחמ ת יוס - 
הכיפורים . אי ן להשוו ת תמור ה ז ו לחיסו ל 
דיקטאטזר ה כג״ל , אב ל שוב , שור ש ה - 
תמור ה אינ ו בנצהו ן הדמוקראטיה . גולד ה 
ודיי ו ל א התפטר ו כהוצא ה מכשלו ו בבחי - 
רות , אלא . בש ל חעובדד ! של א הי ו מסו - 
גלי ם למעול , כ י התמדת ם בתפקי ד גרמ ת 
למשבר , פוליט י וממשלתי , בלתי-פומ ק 
בתו ר מפלגתם־ה ם וח ם ל א יכל ו לעמו ד 
בביקור ת שבא ה עליה ם מחו ר המיטסד . 
תנוע ת המחא ה הישראלי ת חיח ח א ף הי א 
בעיקרה , תנוע ת הקצינים , 
המטב ח ש ל גולד ה זכ ה בשעת ו לאחו ת 
ציבורי ת רחבה , וע ל פ ד יעיד ו כ ל משאל י 
דעת־חקח ל לפנ י מלחמ ת יום־חכיסורים . 
אב ל האופ י הצ ר ש ל החמד ה השלטת , צב - 
יונ ה חחד־גוני , חומ ר ההתחשבו ת בדיעו ת 
אחרו ת ומסוקחו ת משלה , ומע ל לכו ל — 
הבטחו ן העצמ י המופרז , שגר ם לא י הער - 
כ ה ריאלי ת ש ל האופציו ת ש ל מצרי ם 
וסוריה , הביא ו לכשלו ן הפוליט י ש ל ק ו 
הממשלה , שב א למרו ת העובד ה שצח״ ל 
תתגב ר ע ל מפלו ת ראשי ת המלממח . לכו , 
בש ל בשלונ ם הפנימ י ואי-יכולת ם למשול , 
נאלצ ו גולד ח וייי ז לפרו ש מ ן השלטו ן 
ולפנו ת א ת מקומ ם לממשל ת רבין , שהי א 
בעל ת אופקי ם רחבי ם יות ר וק ו מדינ י 
גמי ש בחרנ ת מ ן הקודם , 

ביוו ן י י • 

גסיל ת הדיקטאטור ח ביוון 'ל א בא ח בש ל 
התגברו ת מאבק ם ש ל הכוחו ת חדמוקרא - 
טיי ם המצויי ם באר ז .זו . חלל ו הי ו חסר י 
יש ע מו ל'האליטו ת המאורגנ ת ש ל חכ ת 
הצבאית , ו 1 ב ר ל א השתנ ה במצ ב ע ד יו ם 
הסתלקות ה ש ל ז ו ^ ן השלטון ! חכ ח הצב - 
אי ת י הסתבכ ה בהרפחקח . ההפיכ ה נג ד מא - 
קאריו ס בקפריסי ן ובסכנ ת המלחמ ה נג ד 
ט&דקיה . במצ ב ז ח ל א יחי ה'לאל־יד ם ש ל • 
הקציני ם השולטי ם למצו א מוצ א מ ו חמצב . 
ה ם ל א יפל ו לצא ת למלחמ ה רבתי , רא - 
שי ת בש ל תולשח ח ש ל יוו ן יחסי ת לטור - 
קיה . שני ת נש ל העובד ה שלשלטו ן;הכו ה : 
לא^זיחד . תמיכ ה ציבורי ת ממשי ת בבית , 
ושלישי ת — משו ם.שחדיקטאטור ח הפא * י 
שיסטי ת היח ת מבודד ת מולם ■ פול ו כשל ר 
טו ן הס ד לגיטימיות . אפיל ו אףוה׳ב ״ שחפ־ י 
? ח גימ ו כללי ת כגור ם בגאיי״י , ל א הית ח 
.מופנ ה לחסון * ב ה בגד .טורקיה , ש,;ג ם ח*־ ' 
:בחצילים״ , במצ ב ש ל.מעב ר וסכנ ת כש • ■ 


כש 1117 ת 
הרשו ת המבצע ת 



.נשי א לשעג ר ריצ׳אר ד ניכטו ן 
— פר ק עגו ם למרו ת 
חשגי ם היסטוריי ם 



מא ת מרדכ י כפר י 
קיבו ץ ג ל או ן 


לו ן צבאי , המרחפ ת ע ל יוו ן וע ל קפריסי ן 
— העביר ו הקציני ם א ת השלטו ן לידיי ם 
אזרחיות , ואל ה החזיר ו א ת חדמוקראסי ה 
ליוון . בכ ך ה ם החזיר ו ליוו ן אחדו ת לאו - 
מית , שלטו ן לגיטימ י ומכוב ד ואהד ה בינ - 
לאומית , שהית ח חיוני ת ליוון , המוסיפ ה 
לעמו ד בעימו ת ע ם טורקיה . הדיקטאטור ה 
חסאשיסטי ת הסתלק ה מתו ך חוס ר יכול ת 
פנימי ת למשו ל במדינ ה הנתונ ה במשב ר 
ול א בע ל התגברות ו ש ל כו ח ירי ב ש ל 
חדמוקראטי ה בעם . 

ובארה״ ב • • • 

התפוטרות ו ש ל ניקסו ן מנשיאו ת ארח״ ב 
הי א תופע ה שונ ה מכ ל הקודמו ת שהזכרנו , 
ואף־על-סי־כ ן קיי ס מכנ ה משות ף לכולן . 
כמ ו במקרי ם האחרים , שור ש הר ע במשב ר 
השלטו ן המבצע , שמצ א ל ו ביטו י קונקר - 
ט י שונ ה בכ ל אר ץ וארץ . ניקסו ן חי ה 
לל א ספ ק את ר המוכשרי ם וחשאפתניי ם 
מב ל נשיא י ארח״ ב בשני ם האחרונות . הי - 
שגי ו ה ם בהוצא ת ארח״ ב ממלחמ ת וייט - 
נא ם (אש ר כשלעצמ ה עדיי ן ל א פסקה , 
אב ל מטרת ו היתד ! להוצי א א ת אר ד," ב 
בכבו ד מ ן התמונה) , בהשג ת הדטאנ ט 
ע ם ברדי״מ , היח ש הקשרי ם ע ם סין , רא - 
שי ת ההסד ר במזר ח התיכו ן תו ך ערעו ר 
עמדותי ה ש ל ברה״מ , ולבסו ף — חידו ש 
הברי ת הפוליטי ת ע ם מער ב אירופ ה ויפאן . 
גיקסו ן ל א עש ה א ת כ ל אל ה לבדו , אב ל 
אי ו ספ ק שהו א בת ר באנשי ם הנכוני ם 
והעני ק לה ם סמכויו ת מספיקו ת כד י לבצ ע 
א ח הדברים . משימ ת כזא ת דרש ה תבונ ה 
רב ה ותושיי ה מדיני ת מרא ש חמדינה , ואי - 
ל י רכי ם מקודמי ו תעדיפ ו יועצי ם מחרחר י 
מלחמ ה א ו של א מצא ו דר ך להתגב ר ע ל 
הסלמ ת האיב ה הבינלאומית . הישגי ו חנ״ ל 


ש ל ניקסו ן יעמד ו לזכות ו בהיסטוריה , 
למרו ת העובד ת שבחשבו ן כול ל פרק ו הו א 
נ ם העגו ם והמבי ש שבתקופו ת הכהונ ה ש ל 
נשיא י ארת״ב , גיקטו ן היה , כאמור , מוכ - 
ש ר ושאפתן , וכש ם שעש ת חרב ה טוב , כ ך 
עש ה ג ם וא ף יות ר מ ן הרע . הו א מע ל 
ביעוד ו לשמו ר ע ל החוק ה הדמוקראטיח , 
הקי ם לעצמ ו בו ח משטר ה בלתי־חוקי , הת - 
ער ב בפעילו ת המפלג ה היריב ה ובבחיר ת 
מועמד ה — יריב ו בהתמודדו ת ע ל הנשי - 
אות , רד ף א ת מתנגדי ו תו ר ביצו ל לרע ח 
ש ל סמכויו ת הממשל , השלי ט בעניינ י 
פגי ם בבי ת הלב ן בגופיי ה ש ל עוש י דברו , 
חסרי־מצפו ן כמנהיגם , ובכלל , הפ ר א ת 
חאיזו ן בי ן הסמכויו ת וקיר ב א ת ארה״ ב 
א ל הגשמ ת האימ ה ש ל הרודני ת הפא - 
שיסטית , אש ר בפגי ה הזהיר ו א ח ארה׳׳ ב 
אנש י השמא ל החדש . איל ו הסתפ ק ניקסו ן 
ברדיפ ת השמא ל הראדיקאל י וכו # , הי ה 
אול י מצלי ח במזימתו , אב ל להיטות ו ול - 
היטו ת מקורבי ו בצמר ת להוסי ף ול - 
קיי ם א ת השלטו ן בידיה ם חניעד . 
אות ם להתער ב בעניינ י המפלגד , ה ־ 
רכושני ת היריב ה ולהתקי ף א ת העתונו ת 
והטלביזי ה ובכ ך לפגו ע בעטודי־תתוו ך ש ל 
הממס ד האמריקאי . הממס ד האמריקא י ל א 
סל ח הפרז ה כזא ת לג״ ו מקארח י בשנו ת 
החמישי ם וג ם ל א לניקסו ן כשנו ת השב - 
עים . מיי ד אחר י נצחונ ו העצו ם בבחירו ת 
ב־ 1972 התחי ל מס ע פנימ י — מתו ך ה - 
ממס ד — להרחקת ו מ ן השלטון . אנש י 
ביקסו ן ל א הקפיד ו ע ל כלל י הלגיטימיו ת 
בפעילותם , וי ש מה ם שג ם ל א הי ו נקי י 
כפיים . ה ם ל א חי ו ראשוני ם בכ ך בממש ל 
האמריקאי . אב ל ה ם ל א זכ ו ל״הבנה " מצ ד 
הממסר , כ י פגע ו בציפו ר נפש ו ול א באוי - 
ביו . 

האמנ ם ראשי ת תפני ת ז 

במש ך שגי ם חיינ ו עדי ם לתהלי ך ש ל 
השתלטו ת מוסדו ת השלטו ן המבצעי ם ע ל 
ב ל ית ר רשויו ת השלטו ן וגורמ י המימסד , 
ע ל הפרלמנטים , ע ל אמצע י התקשור ת וא ף 
ע ל הרשו ת השופטת . ייתכ ן ששור ת הכש ־ 
לונו ת ש ל שור ת ממשלו ח חזקזת־לשעב ר 
שמנינ ו — שחי ו כול ם כשלונו ת פנימיים , 
של א בא ו מתו ך התגברו ת כוחו ת עממיי ם 
יריבי ם אל א מתו ך חולש ת הדעת , חוס ר 
אוני ם בהתמודדו ת ע ם הבעיו ת ומשגי ם 
פוליטיי ם גסי ס — מעידי ם ע ל ראשי ת חם ־ 
ני ת היסטורית , שתבי א א ו לחיזו ק האל ־ 
טתאטיבו ת חדמוקראטיו ח במער ב א ו ל - 
היערכו ת מחודש ת ומפוקח ת יות ר ש ל ה - 
שלטונו ת תמגצעים , אש ר נסוג ו אב ל שרי - 
רי ם וקיימים . 


לקורא י "קול־העם" ־תשוב ה צשאלו ת 

קשיינ ו הכספיי ם המיוחדי ם דחפ ו אותנ ו לעבו ר ע ל רשימ ת מגוי י 
"קול־העם׳ ׳ ולבדו ק א ת חובותיה ם לעתון . התחלנ ו בשנ ת 1970 . א ת החוברו ת 
עבו ר השני ם לפנ י 1970 החלטנ ו לבטל . כד י שיהי ה ברו ר למנויי ם כיצ ד אנ ו 
מחשבי ם א ת החובות , אנ ו מפרטי ם בז ח א ת חתעדיסי ם לב ל שג ה ושנ ה : 


עבו ר שנ ת 1970 
" " 1971 

״ ׳ ׳ 1972 

״ ״ 1973 

ועכו ר ינוא ר 
— יול י 1974 


— 27.00 ל״ י 

— 36.00 ל׳׳ י 

— 48,00 ל״ י 

— 48.00 ל״ י 

— 30.00 ל״ י 


קתטטאנטי ן סאומאנלי ס 
דא ש ממשל ח לאח ר 
. גלו ת ש ל עש ר שני ם 


בס״ ח 189.00 ל״ י 

י ש לג ו כרטיסיי ה מדוייק ת ש ל המנויי ם ותשלומיה ם ומ ן הסכו ם הנ״ ל 
ש ל 189 ל״ י אנ ו מנפים , כמובן , כ ל תשלו ם ששילמ ו המנויי ם מינוא ר 1970 
ע ד עתה . המעוניעי ם לבדו ק א ת כרטיסיה ם יכולי ם לבו א ולעשו ת כ ן במש - 
רדנו " א ו לפנו ת אלינ ו בטלפון , מם ׳ 58260 א ו מס ׳ 58269 , תל-אביב . 

המנויי ם שקש ה לח ם לסל ק א ת חובותיה ם בשלמות ם רשאי ם לבו א למשר ד 
ולעשו ת סידורי ם נוחי ם להם . ■ יי . . 

אנ ו סוני ם א ל מגויינ ו וא ל קוראינ ו בכלל , שנוס ף לסילו ק חוב ם יתרמ ו 
במיד ת יכולת ם לקר ן ״קול-העם ״ ויבוא ו ע ל הברכה . . . " 

וונוזלו * "קול-חעם - 



3 הצע ת התופני ת חפלכלי ת 
ש ל •מוקד " לחלוק ח צודק ת יות ר 
ש ל נט ל חבטחו ן ולבלימ ת חאיג - 
פלציח , חוש ם הדג ש ע ל חעלא ח 
ב״* 30 ש ל רמת־חחיי ם ש ל שלי ש 
חאוכלוטיי ח חח י במצוק ח וח ד 
רד ח ג־ 1$# ש ל רמ ת ההכנטו ת 
ש ל השלי ש חעליו ן ש ל חאוכל ד 
סיי ח בסול ם חחפנסות • דגשי ם 
אל ח הגיוניי ם וריאליים ♦ חשאל ח 
היא , כיצ ד מיישמי ם אות ם הלפ ח 
למעש ח כאש ר צרי ך להכרי ע קונ - 
קרטי ת בעניינ י שכר , מיסו י ופו׳ • 
במסגר ת רשימ ח ז ו אתייח ס בעי - 
ק ר לעיוותי ם בשכ ר ובמיסוי • 

□ אבסורדי ם בשיט ת 

לאח ר די ת ממצה , החליט ה חהסחדרוח , 
במסגר ת המדיניו ת המקצועי ת המאופק ת 
לשנ ת 1974 , להסתפ ק בתוספו ת שכ ר אחי - 
דות , מדורגו ת לכ ל השכירי ם במדינה . 

החלט ה ז ו נראי ת מבוססת , בחרחו ר רא - 
שון , ע ל שמיר ח האיזו ן בי ן רמו ת השכ ר 
השונות . א ד לאח ר שמוסיפי ם לשכר-היסו ד 
א ת תוססת־היוק ר ומנכי ם א ת המסי ם ה - 
מתאימי ם מסתבר , כ י בפועל , שכ ר נטו , 
מקבלי ם עובדי ם ותיקי ם מפרנס י משפחו ת 
פחו ת מנערי ם עובדי ם ועובדי ם צעירי ם 
לל א ותק , באש ר התוספ ת לשב ר היסו ד 
ברוט ו הי א באות ו שיעו ר בשנ י הסוגים . 
מדוב ר ע ל מקרי ם שכיחי ם למדי , בהחל ט 
ל א חריגים . אדגי ם זא ת לגב י שנ י עוב ־ 
די ם בדרגו ת שכ ר נמוכות , שקיבל ו תוס - 
סו ת שכ ר עבו ר החודשי ם אפרי ל—יוג י 
1974 . 

פקיד ה מתחילו ! 

גי ל 22 , לל א ות ק 

דרגו ז ט ׳ בדירו ג האחי ד 

( 1 ) משכור ת אפרי ל לפנ י התוסס ת 


425.— 

שכ ר יסו ד 

462,40 

תו״ י 108.8% 

887.40 

ברוט ו 

90.— 

מס־חכנס ה 

28.— 

מלוו ה מלחמ ה 

29.— 

ביטו ח לאומ י 

38.50 

מ . אחי ד 

35.50 

ק . גמ ל 

3.— 

וע ר 

224.— 

ס״ ה ניכויי ם 


נמ ו י—. 008 

( 8 ) משכור ת אפרי ל לאת ר התוסס ת 
שכ ר יסו ד 


485.— 

(425 + 60) 

527.68 

תו״ י 108,8% 

1012.63 

ברוט ו 

118.— 

מם־ההנס ה 

36.— 

מס־מלחמ ה 

33— 

ב . לאומ י 

40.50 

מ . אתי ר 

40.50 

ק . גמ ל 

4 

וע ד 

272 

םח״ כ ניכויי ם 


לביטו ל העיוותי ם 
בשכ ר ובמיסו י ! 


ביטו ח לאומ י 44.50 

מ . אחי ד —. 54 

ק . גמ ל —. 54 

וע ד 5.50 

ס ר,״ כ ניכויי ם —. 290 

גט ו —. 1060 

( 2 ) משבור ת אסרי ל לאח ד חתזסס ח 
שכ ר יסו ד 

( 60 + 425 ) —. 485 

ות ק —. 245 

—. 730 

ת 1 ״ י 108.8% 703.80 

ברוט ו 1433.80 

מס־חכנסד ! —. 120 

מ . מלחמ ח —. 37 

נ . לאומ י —. 47 

מ . אחי ד —. 55 

ק . גמ ל 57.40 

וע ד 5.50 

סד״״ ב ניכויי ם 322 

נט ו — 111£ 

לפ י פירו ט ז ה קיבל ה הפקיד ה הסמוכ ה 
ע ל שולח ן חודי ה תוסס ת נט ו ש ל 78 ל׳יי , 
בעו ד שהעוב ד הוותיק , חמפרג ס משפחה , 
קיב ל 52 ל״ י בלבד . 

לפ י הכנס ה לגולגול ת קיב ל העוב ד ה י 
וותי ק תוספ ת ש ל 14 ל״ י בלבד . לע ב 
לרש . 

אבסורדי ם מסו ג ז ה ח ם תוצא ה ש ל תום " 
פת־יוק ר המוגבל ת לתקר ה מסויימ ת (ב - 
אפ ר, ל 700 , ביול י 1000 ) ש ל שכ ר היסו ד 
והפטור ה כול ה ממס־הכנסר! . 


מא ת חיי ם גור ן 


מדיניו ת מקצועי ת פרוגרסיבי ת ש ל ה - 
הסתדרו ת היתר . צריכ ה להצמי ד א ת תוס - 
פו ת השכ ר ג ם לשנו ת הוות ק ש ל העוב ד 
ולמספ ר הנתמכים . 

תוססו ת היוק ר מפצו ת א ת העוב ד ר ק ע ל 
חל ק מההתייקרויות . ג ס אתת י ההתייק - 
רות , הנקבעי ם בהתא ם לממוצעי ם ש ל מד ד 
המתירי ם לצרכן , אינ ם משקפי ם א ת המ - 
ציאות , היו ת שס ל המזונות , המשמ ש בסי ס 
למדד , ל א עודכ ן מא ז שג ת 1969 ולכ ן 
אינ ו משק ף א ח הרגל י התזונ ה והצריכ ה ה - 
נוכחיים , אי ן לוות ר ע ל מכשי ר תוססת ־ 
היוקר , א ך ית ד ע ם זאת , במסגר ת רפורמ ת 
מתאימ ה במס־חהכגסה , צרי ך לדעת י לחיי ב 
א ת חוססת־היוק ר במס . 

□ התמונ ה המעוות ת ש ל 
הנתוני ם חסטאטיסטיי ם 

לס י פרסומי ם סטאסיסטיי ם אחרונים , 
נמשכ ת המגמ ה ש ל פיגו ר השב ר ב ד,ש - 
רוא ה לעליי ה בתוצ ר הלאומ י הגולמי . נמ - 
שכ ת ג ם המגמ ה ש ל יריד ת תל ק השכי ־ 
רי ם בהכנס ה הלאומי ת לעומ ת עליי ת חלק ו 
ש ל ההון . השכ ר הממוצ ע לשכי ר נד ל 
ברב ע הראשו ן ש ל 1974 ב־ 30% לעומ ת 
התקופ ה המקביל ה אשתקד . 

מכ ל הבחינות , המאב ק להעלא ת השכ ר 
באחוזי ם ניכרי ם מוצדק . א ך במכנ ה ה - 
נמה. - ש ל השכר , שהו א מעוו ת וטסוצ ל 
מאד , אי ן יסו ד למאב ק משות ף ע ל דרישו ת 
קונקרטיות . המאב ק ע ל העלא ת השכ ר 
יהי ה תכלית י ר ק במסגרו ת הספציפיו ת ה - 
ארציות . 


הנתוני ם הססאטיסטיי ם ע ל שכ ר ממוצ ע 
במש ק אינ ם משקפי ם א ת המציאות . הנ - 
תוני ם מבוססי ם ע ל דיווח י המעסיקי ם ל - 
ביטו ח הלאומ י ולקופו ת הגמ ל ואינ ם כול - 
לי ם א ח כ ל מרכיב י הסבר . אינ ן כלולו ת 
בדיווחי ם אל ה תוספו ת השכ ר הסמויות : 
נסיעות , הבראה , טלפון , ביגוד , ספרו ת 
מקצועית , רכב , אש׳־ ל ועוד . ממרכיב י 
שכ ר אלה , הסטורי ם ממם , נהני ם יות ר 
בעל י ההכנסו ת הגבוהו ת ונפגעי ם כעל י ה - 
הכנסו ת הנמוכות . למעשה , הסע ר בי ן בע - 
ל י ההכנסו ת הנמוכו ת לבי ן בעל י ההכנסו ת 
הגבוהו ת הו א הרב ה יות ר גדו ל מס ה ש - 
משתק ף בנתוני ם הסטאסיסטיים . 

לדעתי , י ש לגל ם א ת ב ל מרכיב י השכ ר 
הסמויי ם בשכ ר ברוט ו ולחייב ם במם . אנ י 
מסכי ם לדעות , שהביע ו בנד ה יעק ב ארנו ן 
ומאי ר פעיל . 

שיעור י המ ם הנוכחיי ם אינ ם סרזגדסי ־ 
ביי ם ואינ ם מרווי ם תמרי ץ לעוב ד השכיר . 
מסי ד,הכנס ה יכו ל מרי ך לשמ ש נוד ם 
מווס ת פרוגרסיבי . במסגר ת דפורמ ח מת ־ 
אימ ת במ ס אפש ר לשחרר , א ו להק ל מאו ד 
א ת המ ס ע ל שלי ש האוכלוסיי ה הח י במ - 
צוקה . 

א ם הממשל ה חסע ל בכיוו ן זדי , י ש מקו ם 
לחיוב ו ש ל מ ס ער ף מוס ף במקו ם מס י 
העקיסי ן הנוכחיים . באש ר מעניי ן יהי ה 
אקטואלי , צרי ך יהי ה להתייח ס בצור ה 
ענייני ת א ל סעיפ י החוק . 

תנוע ה מתקדמת , סוציאליסטית , כ,מו - 
קד* , הנאבק ת למע ן חבר ה צודק ח ושיח י 
יוני ת יותר , חייב ת לח ת דעח ח לעיוותי ם 
מסו ג ז ח במגמ ה לשרשם . למאב ק עניינ י 
ותכלית י סיכו י ר ב יוח ד להצלחה . 


לחב ר חיק ר שבתא י קיי ל 1 

ליום־חולדת ן ח- 60 

— בוואו ת טוב ח וחיי ם מאושייי * 
בתי ק משיחת ן 

מאחלי ם 

רח ל ויעק ב שוווצבר ד 

נהנית , אוגוס ט 1974 
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וב ד בשירותים / 20 שנו ת 
בו י שאשת ו תינ ה עובד ת וי ש ל ו 
2 ילדי ם 

דרג ה ט ׳ בדירו ג האחי ד 

משבור ת אפרי ל לבנ י התוספ ת 
שכ ר יסו ד —. 425 

דח ק . —. 245 

• 670 

תו״ י 106,8% 679,83 

ברוט ו 1349.83 

מ . הכנס ת . — 100 

ה . מלחמ ת ■ , ■ 
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דעו ת 



י 1 מ ן איש י כמסמ ך □וליט י 
בע ל אקטואליו ת רב ה 


ך * בי ם המאורעו ת והסרטי ם שעס ק בה ם 
1 כות ב היומן , אש ר נכת ב בשנו ת ה - 
50 ־ ח ם הי ו כב ר לנחל ת העב ר ותהיסטור ־ 
יה • א ף הסלוגת ח ברב ר קונצפצי ה ש ל 
מדיניו ת מוץ , יחסי ם ע ם ערבי ם ודמות ה 
ש ל חזזבר ה הישראלי ת — שה ם מהנוש - 
אי ם המרכזיי ם ש ל היומ ן — ל א ר ק של א 
ס ג תוקפה , אל א הי א הוסיפ ה ונתחדד ה 
בימינו . לכ ן מ ן הראו י להאי ר ולסקו ר כמ ה 
מהבחינו ת המרכזיו ת שהיומ ן עוס ק בהו , 
במיוח ד אל ו שי ש לר ן השלכו ת ישירו ת ע ל 
הבעיו ת המעסיקו ת והמטרידו ת א ת אזרח י 
מדינ ת ישרא ל בימי ם אלת . 

מ ו הראו י להעלו ת ג ם א ח ערכ ו הספרות י 
המובה ק ש ל היומן , הכתו ב בסגנו ן בהי ר 
ואירונ י במקצת , שזו ר חוכמת־חיי ם אנושי ת 
דקת־ירג ש נאהב ת הבריות . ע ם זא ת י ש 
להוסיף , ג י י - כמקוב ל אצ ל רו ב בבי - 
האד ם בש ר וד ם — ג ם מש ח שרת , ע ם כ ל 
גדולת ו האישי ת והאינטלקטואלית , ל א 
הצלי ח להשתחר ר מהגזמ ת ער ר עצמ ו ומ - 
הרגש ת חנופ ה עצמי ת שעורר ו ב ו דבר י 
הסובבי ם אות ו (נטי ה ! ו בא ה ליד י ביטו י 
במיוח ד במספ ר משפטי ם בפרקי ם התשיע י 
וד״חמישה־עש ר ש ל היוםן> . 

□ ע ל דרכ ו הפוליטי ת 


מא ת יחוד ה שיובי ץ 

פרקי ם נבחרי ם מיומנ ו ש ל מש ח שר ת נתפרסמ ו לאחרונ ה בגליונו ת 
ערב־שב ת ש ל ■מעריב■ , והמבי א לדפוס , יעק ב שד ת חבו " תעי ד בסיו ם 
חפירסום , שחיוט ך פול ו ובמלוא ו — בל י חחשטטות , שחיי ב צור ר הקיצו ר 
ש ל פרסו ם בעתי ו — יופי ע בעו ד מספ ר חודשי ם ויחזי ק לפחו ת שלוש ת 
ברבים . 

.קור א חיומ ן אינ ו יבו ל אמנ ם לחיו ת משובנ ע לגמרי , שחחשמסו ת נעש ו 
לצור ר הקיצו ר בלבד " ואי ן בח ו מגמ ה בלשחי , וכ ן ל א ברו ר ל ו מדו ע 
נתפרסמ ו קטע י היומ ן בימי ם אל ה דווקא . ייתב ו שי ר המקר ה בדבר , 8 ר 
אפש ר ג ם שמאחור י חפירסו ם העכשוו י חבויו ת כוונו ת כלס,, " ן^ \ " ף ם 
מסדיי ם א ו גורמי ם מסויימים . ה י ע ל קיומ ו ש ל יומ ן ז ח ידו ע חי ה שני ם 
רבות . מא ז נפט ר שרת , אל א שטשום־מ ת ל א חופ א לידיע ת הציבו ר בשלמו ת 
באמצעו ת חמיל ח המודפסת , א ם ב י אי־אל ח קטעי ם ממנ ו נסתננ ו א ל 
חעתתית ■ ע ל כ ל פנים , פרקי־חיומ ו הנבחרי ם ש ל מ . שרת , שבב ר חופיע ו 
מעוררי ם עניי ו ר ב בציבור , משו ם גילוייח ם חפוליטיי ם והאישיים , שאמנ ם 

אב ל *■י י י — " ל יי" ■ 


ש ל שר ת 

ע ם כ ל החולשו ת האישיו ת הנזכרו ת ב ־ 
שורו ת הקודמות , מצטיידת . לפנינ ו מתו ף 
קריא ה קפדני ת בדפ י היומ ן — וג ם מיד ע 
ממקורו ת אחרי ם — אישיו ת פוליטי ת שקו - 
ל 0 חהיר ה ובעל ת כשרונו ת רב־צדדיי ם 
ש ל מ י שהי ה שר־הוזו ץ הראשו ן ש ל מדל - 
ג ת ישרא ל בשני ם המכריעו ת ש ל 1948 ־ 
1956 וכיה ן ג ם כראש־ממשל ה 3 ־ 1953 — 
1955 . שיקול־דע ת ויהירו ת איסיינ ו אות ו 
בכ ל הנוג ע לק ד המדינ י הכלל י שנק ט 
בזיר ה הבינלאומית , במוסדו ת חאו״ ם וב - 
יומ י לארצו ת הערביו ת השכנות . 

למרו ח זאת : בכמ ה מקריו ם חו א הושפ ע 
ונגר ר אח ר יוזמיה ן ש ל פעולו ת תגמו ל 
צבאיות . וכ ך כת ב הו א ביומנ ו ביח ס לדיו ן 
שנער ף באח ת ההזדמנויו ת במשרד ־ החו ץ 
•־ ־ שבו , כמסתבר , הובע ו ג ם דעו ת שלי - 
ליו ח חריפו ת בקש ר לפעולו ת הלל ו — 
"חי ה משונה ! ס י ספק ו לנכ י ערכ ו חחיובי י 
ש ל תגובו ת כמונ י הופר ה לתפו ס עלבונ ו 
מיד י שולליה ו הגמורים" . מתו ך כ ן מת - 
ברר , ששר ה נאל ץ לתג ן - בגל ל סיבו ת 
פנימיות , לח ץ והתחשבו ת בדעת־קה ל — 
ע ל תעלוליה ם ש ל החוגי ם תאקטיביסטיי ם 
שכב ר א ז השפיע ו במיד ה ניכר ת ע ל סדר י 
השלטו ן בישראל , ושר ת מרמ ז מספ ר פע - 
מי ם ביומנ ו (במקו ם אה ד אפיל ו יוס ר 
ממרמו) , שאות ם הוגים ; הם־קצמ ם יצר ו 
דעת־קח ל בקור ת מתונות , שסילס ת והגזי ־ 
מ ה ל א ס ע ם כמסיר ת אינפורמצי ה ט ל ח - 
נעש ה ממלמו " כד י להצדי ק סעולות־תג - 

שר ת מעל ה ביומ ן א ת המאבקי ם שניה ל 
נג ד מעשי ו וכיוונ ו חסזליט י ש ל פנח ס 
לבון , שר־ר״בטהו ן בהיו ת חו א ראשי־הממ - 
שלה , ונג ד התסיס ה . תבטחוצי ת ש ל מש ה . 
ריין , תרמטב״ ל ש ל הימי ם ההם , שהצטיי ן 
כב ר א ו בהטפ ה למדיניו ת ש ל י ד קש ה 
נגד ■ הערבים . חל ק תשו ב ש ל פרק י היומ ן ; 
שיצא ו לאו ר מוקד ש ל״עסק י הביש , ׳ הידוע. ׳ 1 
ולפ י שקוב ע שר ת - אפיל ו ל א לבו ן הו א 1 
שנה ן א ה פקוד ת המבצ ע לעסק־מביש . תו ן 1 
נעש ה לל א ידיעתו , הר י לגו ( — אש ר | 
כפ י המתוא ר ביומ ז חיה . מ ן האקטיביסטי ם < 
הקיצוניי ם - הו א שיצ ר.א ת האוויר ה כ- . ז 
סשרד־חבטהון , שדרבנ ה ואיפשוי ה ביצו ע ■ < 
עס ק זה , אש ר גר ם מקים ■ חמורי ם ביות ר נ 
לישרא ל בחחריס ו א ת היחסי ם ע ם מצרי ם 8 
על־יד י התערבו ת בענייני ה הפנימיים , ב ־ נ 
מטר ה לשב ש א ה קשרי ה ע ם ארחי׳ב . ר 
אג ב קריא ת ביומ ן מזדקר ת מד י פע ם ע 


עובד ה יסודית , שקוממ ה א ח שר ת במיו ־ 

: י ח ד : קיו ם התחרו ת וניגודי ם תמידיי ם בי ן 
משרד־חחו ץ לבי ן משרד־הבטחון , שב ו 
התבצר ו כ ל האלמנטי ם שרא ו א ת עיק ר 
כוח ה ש ל ישרא ל בצב א ולדעת ם הכו ל 
צרי ר להיו ת כפו ף לעניי ן הבטחונ י _ 
שהי א העניי ן העלי ת - ואי ן לצפו ת לכלו ם 
מחאר׳ ם ומגורמי ם בינלאומיי ם אחרי ם 
(בן־גוריו ן : "או׳׳ם־שמום") . 

אב ל יריב ו הפוליט י והאיש י ש ל מש ה 
שר ת הי ה בראש־ובראשוב ח דו ד בו־גור־ \ 

יון , במיוח ד כאש ר מ.ש . נתמנ ה במקומ ו 
ש ל ב.ג . לראשו ת הממשל ה ת ה האחרו ן 
יצ א ל״גלו ח מרצו ף לשדה־בוקר . ועו ד 
מסתב ר מקריא ה ביומ ן — וד״ידיע ה העוב ־ 
דחי ת מאשר ת זא ת — ששר ת היר י מדינא י 
בע ד עקרונו ת וכנות , ח ן ביחסי ו ע ם כל ל 
הציבו ר ומ ן ע ם אישי ם בודדים . סגולו ת 
אל י ש ל בעל־היומ ן עולו ת ומבצבצו ת מ - 
בי ן השורו ת פעמי ם רבות . וא ם בכל־זא ח 
משלי ם הוא , אח ר מאבקים , ע ם שוב ו ש ל 
בן־גוריו ן משדה־בוק ר לראשו ת הממש - 
י 0 (ב־ 1956 > , ייתכ ן שסיבת ה ש ל עובד ה 
ז ו נעוצ ה באופי ו האיש י חר ד מד י ש ל 
שרת , של א הי ה ל ו הכו ח הנפש י ותסיז י ל ־ 
הילח ם בתורת ו המדיני ת ובב ל האינטרי - 
גו ת ורתעלולי ם ש ל ב.ג . וחבורתו . ואול י 
סבו ר היה , שאי ו ל ו - חר ף התמיכ ה 
הניכר ת במרכ ז מפא״ י - סיכויי ם 
רבי ם לחצליו ז במאב ק זה . א ו שמ א שק ל 
וחשב , שב״ ג המתגור ר הרח ק ממרכ ז ח ־ 
הכרעו ת ש ל חשלטו ן עלו ל להיו ת מסוב ן 
עו ד יות ר בגל ל חטניפולאציו ת הפוליטיו ת 
של ו(ע ל כ ר י ש ג ס חער ה ש ל חמלביח׳׳ד) , 
אב ל בן־גוריון , ע ם שוב ו לראשו ת השל ־ 
טון , פת ח בתכנו ת למלחמ ת סינ י נג ד מצ - 
י , " ( 1956 ) , בקנוניי ה ע ם האימפריאליז ם 
חצרסת י והאנגלי , מלחמ ה שהרחיק ה עו ד 
יות ר א ת סיכוי י חשלו ם ע ם הערבים . 

אמנ ם נכו ן : בן־גודיו ן הי ה הכו ח ה - 
מכרי ע העיקר י ב״ממס ד האקטיביסטי ״ ! 
אב ל . אישיות ו סימל ח וביטא ת א ת חאיג ־ 1 
סרטי ם הפוליטיי ם והכלכליי ם ש ל תוגי ם ' 
אלח ■ צמיחתה ■ וגידול ה.ש ל ה״אישיו ת ח ־ 1 
ב ן גוףיגיח " ל א הי ו כל ל מקריים . מספ ר 
סיבו ת מדיניזת־חברתיו ת שימש ו בתשתי ת 

<״״ ׳ תתמרווז ו 
ש ? ה״ ממס ד חאקטיכיטפי " בישרא ל וה - 
תסש ח חיימח ת ומרחפ ת שרפ ש ל ו גת - 
אמשר י ל א כטס פ הודו ת וכתוצא ה ש ל 
קיו ם לאומו ת ערכי ת קיצוני ם.כקל ת הש - 1 
#* מ מול ם הקיפי , שדגל ה פ ל הזט ו(ונ ם ג 
היום ) כאי־תכר ה ופהכרחיו ת ■חיסול ה ש ל ! ׳ 
־? 2 ״ ־ "עמ ל (א ם ל א פאוס ן ישיר , הו ? 
3 מל 3 ים) . עובד ה יסודי ת ז ו ש ל חקוג • נ 
סליק ט חערבי־ישראל ל אינ ה משחרר ת י 
כמוב ן א ת השלט ח הישראל י מחלק ו באח ־ ג 
דיו ת להחרפ ת . וויחסי ם ולקיו ם האיב ה ח ־ י ך 
ערבית . סדקי ם ביומ ן שר ת משמשי ם עדו ת א 


־ חותכ ת לצ ד ז ת ש ל המטבע , בנוס ף לאי - 
! הרצו ן לראו ת וההתעלמו ת המתמד ת משו - 
! ר ש הקונפליק ט : הבעי ה חלאוטי ת ש ל הט ם 
הערב ' הפלשתינאי , שממשל ת ישרא ל ר ק 
באחרונ ה חחל ת להתייח ם לקיומ ה — א ך 
ל א לפתרונ ה היסוד י והריאלי . 

□ שרת : הי ו סיכויי ם סס־ . 

^ רי ם להידברו ת ע ם 
הערבי ם 

יומנ ו ש ל שר ת מאש ר אישו ר מוחל ט 
וממקו ר ראשו ן א ת גירס ח השמא ל חיש ־ 
ראל י וחוגי ם דמוקראטיי ם נוספים , כ י בש ־ 
נו ת ח־ 30 , על־א ף המתיחות , הי ו שלבי ם 
ביחסי ם בי ן ישרא ל ומצרי ם שבה ם אפש ר 
הי ה להגי ע להידברו ת ישיר ה ע ל שיסו ר 
היחסי ם ואול י א ף להתחל ת כינונ ם ש ל 
יתסי־שלום . היומ ן מגלה , שנאצ ר הודי ע 
באמצעו ת מתווכים , כ י חו א מוכ ן יהי ה 
לקבל , באור ח סודי , שלי ח ישראל י בקא - 
חי ה ושר ת ג ם קב ע כב ר כ י יגא ל ידי ן 
ימל א שליחו ת זו . 1 

הפעול ה הצבאי ת הישראלי ת בעז ה בי - 
נוא ר 1955 , שבא ה בתשוב ה ע ל מעש י חדי ־ 
ד ה ורצ ח ש ל הערבי ם באזור י הגבו ל ע ם 
מצרי ם - ושר ת איש ר אות ה מתו ך לח ץ 
ורצו ן לספ ק חוגי ם אקטיביסטיים , א ר ב ־ 
עצמ י ל א האמי ן ביעילות ה — חיבל ה חב - 
" רציני ת בניצנ י שיפו ר היחסים . ואול ם 
מהערותי ו ש ל שר ת (בסר ק חשגים־עש ר 
ש ל היומן ) מסתבר , שהמצרי ם מוכני ם חי ו 
לחמשי ר במגעי ם ג ם אחר י תקרי ת עזה . 

למע ן האמ ת — וביומ ן מדוב ר ע ל כ ד 
ברירו ת - ׳ ג ס שר ת עצמ ו ל א הי ה נק י 
מהנטיי ה להתער ב בעניינ י פני ם ש ל סורי ה 
ומצרים , כאש ר נת ן א ת ח״אוקיי " של ו ל ־ 
שירות־חבטחו ן הישראל י להתקש ר ע ם 
גורמ י אוסתיצי ח בארצו ת הללו , שמטרת ם 
נית ח הפל ת השלטון . 

□ הלאומנו ת הערבי ת 

הבלתי־פשרני ת כגור ם 

, מסיי ע ל״אקטיביזם־ ׳ 


טש ו : האלמנטי ם המתוני ם בציבוריו ת ח • 
ערבי ת נגררי ם ל א אח ת אח ר הלאומנו ת 
הקיצוני ת הערבית , או , כמקר ה חטו ב ג • 
יותר , ממלאי ם פיה ם מי ם ועופרי ם בשתי • 
ק ה מוחלט ת ע ל טעשי־זווע ה ש ל ארגוני * 
הטרי ד חערפיי ם ביישובי ם אזרחיי ם ביש י 
ראל . לכ ל ד״דעוח , ל א כ ך המצ ב ביח ס 
לציבו ר שוחרי־השלו ם בישראל , של א ב - 
הזדמנו ת אח ת משמי ע קול ו וא ף מארג ן 
פעולו ת מחא ה נג ד פגיע ה בזכויו ת הערבי ם 
מצ ד השלטו ן הישראל י ובע ד צד ק לאומ י 
להם . 

ער ב מלחמ ת ־ששת־הימים , ב־ 1967 י הו ־ 

כ ת הדב ר בצור ה מוחשי ת ביותר , כאש ר 
כ ל המתונו ת הערבי ת וכלי־החקשור ח כול ם 
ניבא ו א ת קיצ ה הקרו ב ש ל "מדינ ת חציו - 
■ נים " עק ב ה״נצחובו ת העתידים " ש ל צב - 
א " ערב , ול א נשמ ע אפיל ו קו ל מתו ן 
ערכ י את ר שיגנ ה בפומבי , בצור ה כלשהי , 
א ת הקריא ה לחיסו ל מדינה , שפירוש ה ה - 
מעש י הי ה השמד ת ע ם (זכורו ת לג ו ערי ץ 
היט ב הקריקטורו ת הנאציו ת המרובו ת ש - 
נדפס ו בעחוגו ת הערבית) . וי ש לשע ר — 
ול א ר ק לשע ר — שאיל ו צבאו ת סורי ה 
ומצרי ם ל א היו , ח ם וחלילה , נבלמי ם ביד י 
צח״ ל במלחמ ת יום־חכיפורים , ל א חי ו ה ם 
מסתפקי ם בשחרו ר כ ל השטתי ם הכבושי ם 
ביד י ישרא ל . . . 

אי ן תימ ה לכן , שהמונ י חע ם בישראל , 
ע ם כ ל רצונ ם הכ ן בשלום , פוחדי ם ומלאי ם 
חשדו ת בית ם לכווגותיח ן ומטרותיה ן ה - 
אמיתיו ת ש ל ארצו ת וממשלו ת ערב . ומצ ב 
!ד . משמש , כמובן , קרק ע פור ה ל״אקטי ־ 
ביו ם הישראלי" . 


■רפ י היוט ן מעלי ם מדי־פע ס א ת העובד ה 
הידוע ה - - ומציאו ת ימינ ו מאשר ת זא ת 
בית ר תוק ף — שכאשר ׳ מתלקחי ם הרגשו ת 
והיצרי ם ש ל השוביניז ם הערב י כנג ד טדי ־ 
נ ח • יישחי ל (ולדעת ם ׳ו עצ ם קיומ ה הו א 
בלז* י חוקי") ׳ מתחזק , ג ם חשלביניז ם מ - 
ישראל י האבטי־ערב י:וצוב ר כוח־השסע ה 
נוסף . והדב ר פועל , כמוכן , ג ם בכיוו ן מ - 
״״ 1 • א י אנילסדנ ו לצערנ ו בשני ם ה - 
אחרונו ת ג ם לק ת חמו ר נוסף ׳ ואי ן לטש ־ 


אפיל ו א ם ל א כ ל שכת ב שר ת ביומנ ו 
חופ ף במדויי ק א ת האמ ת העובדתי ת והו א 
הגזי ם אול י באי־אל ה פרטי ם ועובדות , 
מתו ר יריבו ת אישי ת ופוליטי ת ע ם בן ־ 
גוייון . הר י משמ ש היומ ן מסמ ך וכתב ־ 
אשמ ת כב ד נג ד ריק ו המיליטאריסט י וה - 
הרפתקנ י ש ל חבור ת ב.ג . ודומיה . המצי - 
או ת הוכיח ה ומוכיחה , שמדיניו ת ז ו הביא ה 
תוצאו ת חמורו ת למדינ ת ישראל . המצע ר 
הוא , שהשלטו ן הישראל י הנוכח י עולנ ו 
שבו י בתפיסו ת מסויימו ת ש ל הירוש ה ה ־ 
בן־גוריונית . וא ם בכל־זא ת חל ו שינויי ם 
כלשה ם במדיניו ת בכיוו ן הריאל י בעקבו ת 
דעידת־חאדמ ת ש ל מלחמ ת יום־הכיפורי ם 

— הר י ת ם נתחולל ו במיד ה רב ה כתוצא ה 
ש ל לח ץ חיצו ן שמקור ו בממש ל האמ - 
ריקא י ובמיד ה סחות ח ג ם בעקבו ת תזוז ה 
בדעת־הקה ל הישראלית . 

ניח ן להניח , שאנש י השלטו ן הישראל י 

— ובמיוח ד אל ה הנמצאי ם במוקד י ההכ - 
רע ה — ל א יתרשמ ו במיוח ד מפרסו ם יומנ ו 
ש ל מש ח שר ת ול א כתוצא ה מקריא ה ב ו 
ישנ ו א ת דרבי־חתשיב ה וא ת הק ו המדינ י 
שלהם , הטעוני ם שינו י יסודי ; א ך הציבור - 
יו ת הישראלי ת מכ ל החוגי ם ותומכ י כ ל 
המפלגות , הכנה , הבלתי־משוחדת , הכוא - 
ב ת בחום־ל ב א ת כא ב ע ם ישרא ל וטדינ ח 
ישראל , השוחר ת שלו ם ע ם השכני ם הער - 
ביי ם ומאמינ ה באפשרות ו — טסנ י שבסו - 
פ ו ש ל דב ר בריר ה אחר ת אי ו הרוצ ה 
בביטו ל הסע ר החברת י הגדול , ור ק השלו ם 
ישחר ר משאבי ם כלכליי ם לכ ן — תתר - 
ש ם עמוקו ת מ ן הקריא ה במסמ ך פוליט י 
אותנט י זה ■ י ש ר ק לקוות , שציבו ר ז ח ל א 
יסתפ ק בקריא ה גריד א ש ל היומן , אל א 
יעש ה ויפע ל למע ן ליכו ד 'כוחו ת פולי - 
טיי ם גדולים , שבכוה ם יהי ה להזי ז עניי - 
ני ם בכיוו ן הנכו ן ובעו ד מועה׳בטר ם חת ־ 
חוללנ ה רעידות־־אדט ח נוספות . 



במערכ ה 


למע ן מדיניו ת שלו ם ישראלי ת יזומ ה 

המוש ב ה־ 20 ש ל הווע ד המרכז י ש ל מק״ י 


ך ־ יו ם שבת , 24.8.74 , התקיי ם בתל־אבי ב המוש ב ה־ 20 ש ל הווע ד המרכז י 
1 —ש ל מק״י , בהשתתפו ת מוזמני ם מוועד י המחוזו ת והסניפים . 

יו״ ר הלשכ ה המדינית , יאי ר מן , הירצ ה ע ל המצ ב באזו ר וד״יטלטלוח ו בי ן 
סיכוי י השלו ם לבי ן סכנ ת המלחמה . כ ן סק ר המרצ ה א ת הנעש ה במפלג ה ודיוו ח 
ע ל פעילו ת נציגי ה במוסדו ת "מוקד" . 

בדיו ן שנער ך בעקבו ת ההרצא ה נטל ו חל ק החברי ם הבאי ם : אפרי ם אושני ם 
אליה ו דרוקמן , יגא ל אליהו , נת ן פרופד , מיכא ל פלד , אברה ם ברמן , מיכ ה הוברמ ן 
מאי ר לם , בד ל באלטי , עזר א בלבול , שושנ ה שמואלי , ראו ל טייטלבאום . 

הווע ד המרכז י סיפ ם א ת דיוני ו בשור ה ש ל סיכומי ם והחלטו ת (רא ה להלן) . 

בי ו סיכו י לשלו ם וסכנ ה ש ל 3 ע ל יסו ד ד,עקרונ ו 

חיד 1 ש המלחמ ה ישרא ל נכונ ה לסנו ח א ו 


במוש ב זד , ל א ד ן הוועה״ מ במצ ב הכלכלי־חברת י השור ר כמדינ ה ובמסקנות - 
למאב ק הנגזרו ת ממנו , משו ם שחברי ו נטל ו חל ק בשבועו ת אל ה בדיוני ה ש ל 
מועצ ת "מוקד" , ששנ י מושבי ה הראשוני ם הוקדש ו לנושאי ם אלה . יו״ ר הווע ד 
המרכזי , ראו ל טייטלבאום , התעכ ב בדברי ו ע ל פרש ת הפועלי ם הערביי ם ב״סיב י 
דימונה" , כהדגמ ה מוחשי ת לקש ר הקיי ם בי ן שנ י תחומי ם אל ה ש ל החיי ם 
המדיניים־חברתיים . הו א גיג ה בחריפו ת א ת הגילויי ם הלאומניים , שנתלו ו 
למאבק ם ש ל פועל י דימונ ה נג ד הפיטורים , ותב ע מההסתדרו ת להצי ב סכ ר בפנ י 
גילויי ם בלתי־נסבלי ם מעי ז אלה . 

הווע ד המרכז י התייח ד בפת ח ישיבת ו ע ם זכר ו ש ל הבמא י אר י וולף , אש ר 
נפט ר בימי ם אל ה לאח ר מתל ה ממושכת . 


ך ־ מבוכ ה ב ה בחו ן ביו ם הע ם בישראל , המיטלט ל 
1 1 בי ן תקוו ה עז ה לשלו ם לבי ן תרד ה בפנ י מל - 
חמ ה נוספת , מחייב ת א ת ההנהג ה המדינית , א ת 
הממשלה , להכרי ע ולהבהי ר א ת דרכ ה לעם , לשכ - 
נינ ו ולדעת־הקה ל העולמית . 

הקיב ה הבסיסי ת לאפשריות ה ש ל מלחמ ה חדש ה 
נעוצ ה בעצ ם הסכנ ה הכרוכ ה באי־יישוב ו ש ל הסב - 
סוד , בהיעד ר התקדמו ת ממשי ח נוספ ת לסרא ת הסכ ם 
שלו ם באזורנו . הרק ע לכ ן קשור , מע ל לכול , בפע ר 
עמדו ת ניכ ר בי ן שנ י הצדדי ם שבסכסזך , ה ן באש ר 
למתו ת השלו ם וה ן באש ר לאופי ה ש ל הפשר ה הטרי - 
טוריאלית : המתחול ל עת ה בעול ם הערבי , למרו ת 
החמורו ת השונות , מלמד , כ י עו ד ל א הוכרע ה ב ו הכ ף 
לצ ד נטישת ה ש ל דר ך הכרע ת הסכסו ך בכו ח החרב , 
ע ד לחיסול ה ש ל ישראל , ובישראל , למרו ת החמורו ת 
השונות , ל א הוכרע ה עו ד הכ ף לכיוון ־ ש ל מריניות - 
שלו ם יזומ ה ושיטתית , המעדיפ ה הלכ ה למעש ה שלו ם 
ע ם השכני ם על־פנ י התפשטו ת טריטוריאלי ת על - 
חשבונם . 

ההתמודדו ת ע ם האתג ר הפלסטינ י 

1 ^ ן נ ו קובעי ם בצער , כ י ממשלת-רבי ן ל א אזר ח 
\ 1 ע ד כ ה א ת העו ז הדרו ש להתמודדו ת הקש ה 


▼ ן.. . ־ ״״ ״ השטחים , כד י שתהי ה גור ם מרמ י *."גו * 

\ 1 ע ד כ ה א ת העו ז הדרו ש להתמודדו ת הקש ה י״י ד אמי " {*סלזייירו * מל׳״י ! 

והנועז ת ע ם האתגרי ם הכבדי ם הניצבי ם 3 * 3 י 0 ־ דב ר דחירמו ח 0 יוח ו 

ז ח ב א ליד י ביטו י מוב״ ק ב ד,״למותי ״ ש ל ר&סשל " ד""? " 

?"מיח ח י פלסטיני ם תו ך שלו ם ע ם ישראל . דב ר ז ה מחיי ! 

^לנ^״ £ ^שלד״^״^ל ^ מוליט י ונלי״ ׳ ״־ילי" " ש ל "מסייעי ם לט״בלי , 

סנ ה מ ד,קביעת , ב י ביטודו-של-יב י נשארד ' המ 8 של ח ישרא ל חטכי ס לשיתו ף גודמי ם פלסטיניי ם שמח ו 
1 *^יי־־^״ י ל״^ ל ^ א ו "יא^?אי ת ו״ייב ת ל״יא ב 

ש ' חמ ד 3 ו ת ״ישב יי ׳ שאב ד ע ל ד ' כלח ' , • ע ל כ ך ששיתוס ם במו״ ט ילוו ה בהכרז ה מציד ם ברב ו 

ישרא ל אינ ה רשאי ת להסתפ ק בשלילי 1 מוצד ? ת נכונות ם להידברו ת ע ם ישרא ל במגמ ה להגי ע לה ם 

ש ל ארגוני־חטרו ר הפלסטיניים , ע ל עמדותיה ם הל ־ ■כם־שלו ם עימח , ב ו יכובד ו אהדד י הזכויו ת הלא ו 
אומניו ת הקיצוניו ת ופעילות ם חרצחגיח • כצ ד ד,מאב ק מיו ת ש ל שנ י העמים . 

- הצבאי , המדינ י והרעיוגי-מוטר י ~ נגד . ארגינ י־ ־ *ווליוד * הדחיפו ם ש ל המבניו ת 


3 ע ל יסו ר העקרונו ת האמורי ם לעי ל תהי ה 
ישרא ל נכונ ה לפגו ת א ת רוב-רוב ם ש ל השטחי ם 
ביהודה , בשומרו ן וברצועח-עזה . תמור ת חוזח-שלו ם 
בינ ה ובי ן יר ח והגור ם הפלסטינ י שיכונן , ולהתוו ת 
גבולות-שלו ם בטוחים , מוכרי ם ומוסכמים , בינ ה לבי ן 
שכנת ה ממזרח . הדג ש בפתרו ן הבעיו ת הכרוכו ת 
בחסכם־שלו ם ז ה מ ן הדי ן שיוש ם ל א ע ל שינויי ם 
טריטוריאליים , אל א ע ל פירוז , הסדרי-בטחו ן מיוח - 
די ם בנקודו ת רגישו ת וכינו ן מערכת-יתסי ם משולב ת 
וחדשה , מדיני ת וכלכלית . 

4 . ישראל , בצאת ה מנקודת-ראו ת ש ל שמיר ה ע ל 
אחדו ת ירושלי ם כעי ר אחת , תהי ה נכונ ה לנה ל מו״ מ 
ע ם הירדני ם וחפלסטיני ם ע ל מעמד ם ש ל הערבי ם 
בירושלים , תו ך כיבו ד זכויותיה ם האזרחיות , הדתיו ת 
והמדיניות . 

5 . בהתא ם לכ ך ע ל ישרא ל לחתו ר למו״ מ משולש , 
ישראלי-סלסטיגי-ירדג י במגמ ה להגי ע להסכם־שלו ם 
שיספ ק א ת המאוויי ם הלאומיי ם ש ל שלוש ת הגורמי ם 
ויתבס ס ע ל הכר ה הררי ת בזכויו ת העמי ם הנוגעים ־ 
בדב ר להגדר ה עצמית . 

6 . אש ר לבעיי ת הרכב ה ש ל הנציגו ת הפלסטיני ת 
במו״ מ הצפוי , תרא ח ישרא ל א ת חובת ה הראשוני ת 
ביציר ת התנאי ם לתקומת ה ש ל מנהיגו ת ייצוגית , 
דמוקראטי ת ושוחרת־שלו ם בכ ל האפש ר,מקר ב ערבי י 
השטתים , כד י שתהי ה גור ם מרכז י בייצו ג הפלסטיני . 

מכא ן נגזר ת החוב ה לפתו ח אפי ק לפעילו ת מדיני ת 
בשטחי ם המוחזקים , כד י לאפש ר התגבשו ת כוחו ת 
ציבוריים , שיחתר ו למימו ש זכות ם הלאומי ת ש ל ה - 
פלסטיני ם תו ך שלו ם ע ס ישראל . דב ר ז ה מחיי ב 
הימנעו ת ממעצרי ם אדמיניסטרטיביי ם בעל י אופ י 
פוליט י ובלימ ת פעילות ם ש ל המסייעי ם למחבלי ם 
ע״ י הבאת ם לדיו , 

ישרא ל חסכי ם לשיתו ף גורמי ם פלסטיניי ם שמחו ץ 
לתחומ י שלטונה , א ך הי א זכאי ת וחייב ת להיאב ק 
ע ל כ ן ששיתוס ם במו״ ט ילוו ה בהכרז ה מציד ם בדב ר 
נכונות ם להידברו ת ע ם ישרא ל במגמ ה להגי ע להם - 


הטרו ר ודרכם , חייב ת ישרא ל להצי ג אלטרנטיב ה 
מדיני ת חיובית , שתסלו ל אפי ק חד ש ליחסי ם בי ן 
שנ י חעמי ם ותסיי ע להשג ת השלו ם באזורנו . 
־ חננ ו משוכנעים , ב י תנא י הכרח י לשלום־אמ ת בי ן 
ישרא ל לסביב ה הערבי ת חו א פתרו ן מוסכ ם ש ל 
הבעי ה הםלסטיגיח . לכ ן תבענ ו ־ ונמשי ך לתבו ע 
מממשל ת ישראל , כ י תכרי ז ע ל הצהרת-כוובו ח חדש ה 
מוש א הפלסטיני . עיקרי ה ש ל חצחרת־כווגו ת ז ו 
צריכי ם להיות : 

1 . ישרא ל תכי ר עקרוני ת בוכו ת ההגדר ה העצ - 
מי ת ש ל הע ם הערב י הפלסטיני , ובלב ד שמימוש ה 
ש ל זכו ת ז ו ייעש ה ע ל יסו ד ש ל דו-קיו ם בשלו ם 
ובבטחו ן ע ם ישראל . 

2 . ישרא ל ל א תתער ב באופ ן מימושן* , ש ל זכו ת 
ז ו —א ט ע״ י הצטרפו ת הגד ה ויושבי ה לירדן , א ם 
*י י יציר ת מבנ ה פדרטיב י מלנ ה לבי ן ירדן , ואם׳ע״י . 
מגו ? מדינ ת נפרד ת *־- * ובלב ד שייעש ה הדב ר במט-; , 
גר ת הסכס-שלו ס ע ם ישראל , שיבטי ח יחס י שמו ת 
טוב ח בינינ ו לבי ן הפלסטינים ; והירדנים * . 


ציוויי ה הדחופי ם ש ל המללניו ת 
הישראלי ת 

ך ־ ד י למצו ת בשל ב ז ח כ ל סיכו י להתקדמו ת 

(ולקראת ־ שלו ם ולסתו ם א ת מקורותי ה ש ל 
סכנ ת המלחמ ה צריכ ה המדיניו ת . הישראלי ת להצי ב 
לנג ד עיני ה א ת המטרו ת הממשיו ת הבאו ת : 

1 . : חתיר ה לשלו ם ע ם כ ל שכנינו , שלו ם ריאל י 
שי ש עימ ו בטוזו ן מכסימלי , משמ ע — שלו ם.הכרו ך 
בהחזר ת ךו ב השטחי ם והכול ל א ת הסררי־הבטחו ן 
הדרושי ם לישראל . 

לגוב ה הפולמו ס הציבור י בשאל ת סד ר הקדימויו ת 
במו״ מ העדי ף מבחינ ה ישראלי ת גורס ת מק״י, ■ כ י 
ישרא ל תיטי ב לעשו ת א ם תצהי ר ע ל עמד ה הבוע ה 
ש ל נכונו ת למו״ מ כול ל ולמו״ ם נפרד , תכו ל למ י 
האפשרויו ת המדיניו ת הממקויו ת שתיסחחנ ה לפניה • 

2 . העתקת ; מרכ ז הכוב ד מהחתמקחו ח בשאלו ת 
חטיי׳טוריאליו ת להיו ן ע ל מהו ת . השלום . מכיוו ן ש - 
קיימ ת זיקת־גומלי ז בי ן שת י הבעיו ת ומבימ ן ששור - 
רי ם פחדי ם הדדיי ם בי ן הצדדי ם ביח ס לכוונותיה ם 


האמיתיות , דב ר הגור ם ל״חסתר ת הקלפים " המדיניי ם 
על-ידם , י ש מקום , כ י ישרא ל תצי ע לכונ ן במסגר ת 
ועידח-ג׳נב ה שת י ועדו ת מקבילו ת : הוועד ה לחוזה - 
השלום , שתדו ן בסעיפי ו ובתוכנ ו כאיל ו כב ר זנח ה 
הבעי ה הטריטוריאלי ת בפתרו ן מוסכם ; היוקר ה ל - 
התוויי ת הגבולות , שתדו ן במפת־השלום , כאיל י סוכ - 
מ ה כב ר מהו ת השלו ם בהסכמ ה הדדית . 

הדיו ן ע ל מהו ת השלו ם יחול ל חחלי ד מקי ף וב - 
משמעו ת ש ל פולמו ס פומב י בעול ם הערב י בשאל ת 
יחסי ו ע ם ישראל . פולמו ס ז ה יהוו ה של ב חיוב י 
וחיונ י ככו ר מצר ף בעול ם הערב י בהתמודדו ת בג ד 
מגמות-שנא ה ש ל לאומנו ת תשוכת-מרפא . ג ם הצי - 
בו ר הישראל י זקו ק להתמודדו ת דעיונית־מדיני ת 
גלוי ה וקשה , ל א ר ק ע ם אנש י ארץ־ישרא ל השלמה , 
אל א ג ם ע ם אל ת המעדיפי ם "פחו ת משלום " כד י 
לת ח פחו ת שטחים . . 

3 ע ל ממשל ת ישרא ל להקפי א א ת כ ל התוכניו ת 
ש ל החנחלויות-קב ע בסמי , בקעת-הירד ץ ורמת - 
הגולן , ולהצהי ר ע ל כ ך בפומב י כתרומת ה לקידו ם 
שיחו ת השלום . 

לנוב ח חומר ת תלות ה ש ל ישרא ל 
בארצות-חבדי ת 

1 1 ל ישרא ל להקטי ן באור ח שיטת י ןמתמי ד א ח 

1-1 ממד י תלות ה — המדינית , הכלכלי ת והצבאי ת 
— בארצות-הברית , תלו ת שהגיע ה לממדי ם חמורי ם 
ומסוכני ם מאי ן כמותם . רב ד ז ה מחיי ב א ת ■ישרא ל ל - 

א . יוזמ ת הידברו ת ישיר ה ע ם המדינו ת הערביו ת 
וע ם הפלסטינים , שתתבס ס ע ל יציר ת מודעו ת 
ערבי ת לאפשרו ת שבמו״ ט ע ם 'ישרא ל .יקבל ו ל א 
פחו ת משיקבל ו במו״ מ דר ך קיסינג׳ר . 

ב . שקיד ה מתמד ת ע ל.שיפו ר יחסו ת ש ל ישרא ל 
ע ם גורמי ם בינלאומיים . חיזו ק מעמד ה ש ל ישרא ל 
באירופה , הטב ת יחסי ה ע ם צרפת , שיקו ם מעמד ה 
באפריק ה ובאסיה , ע ד לסי ן וע ד בכלל , ול א בשור ת 
האחרונ ה — חידו ש יחסי ה ע ם בוה״ מ וארצו ת מזוח ־ 
אירופה , עשויי ם לתרו ם להרחב ת מרח ב התמרו ן ש ל 
המדיניו ת הישראלי ת ולהקטנ ת תלות ה הבלעדי ת 
באדח״ב. ׳ 

ג . הנהג ת תוכני ת כלכלי ת נועזת , שתעמו ד בסי-- 
מ ן ש ל חתיר ה להברא ת משקית , לצד ק הברת י ולעצ - 
מאות , ותצמצ ם בהדרג ה ובשיטתיו ת אי ת ממד י תלוי־ י 
תנ ו בהו ן זר . 

ד . חתיר ה להבטח ת אי-תלו ת מירבי ח בתחומי ם 
רבי ם ככ ל האפש ר ש ל הייצו ר הצבאי-בטחוני . ! 

במערב ה נג ד לחצ י הימי ו הלאומנ י . 

ךלק״י ־ קורא ת.להיערכו ת ציבורי ת י רחב ה מו ל 

1 _ ו נסיונותי ו השיטתיי ם ש ל חימין . לחב ל במא - 
מצי ם להשג ת שלו ם ע״ י מסגני-חתנחלו ת בשטחי ם 
המוחזקים . י ש ^ור ך דחו ף ללכ 1 במ&לכ ה ז ו א ח כ ל 
הגורמים , אש ר תו ך נאמנו ת בלחי-מסוייג ת למאוויי ם 
הלאומיי ם ש ל הע ם היהודי , למדינ ת יעולא ל ולצרב י 
בטתוגח , יודעי ם להתחש ב גם ־ במאוו״יס י הלאוקיי ם 
ש ל הע ם הערב י וחותרי ם להסכ ם שלו ם עימ ד 
־"מוקד" , שמילא ה חפקי ד יוז ם בשל ב'*!קול ם ש ל 
מערכ ה זו , מסוגל ת למלא ■ תפקי ד ז ח ג ם 'בשלבי ה 
הבאים . ו • ־.-<' ■ 
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המוש ב הש ל ש ל ממוצ ת ״מוקד ״ - 18.8.74 
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קוד ר היו ם : 

1 . המש ך הדיו ן ע ל תוכני ת כל ־ 
כליה . 

2 . סיכום . 

יצח ק הס : 

בתוכני ת הבלבלי ת המרגש ת למועצ ה חס - 
רי ם שנ י דברי ם : א ) התייחסו ת למ ס ער ך 
מוסף . ב > התייחסו ת לחמור ה בע ד סיריו ו 
העכורה . אש ר למ ס ער ר מוסף , א ם חו א 
יהי ה בשיעו ר 10% , חר י עליי ת המחירי ם 
תחי ה 20% — ואג ו צריכי ם לתבו ע מה - 
הסתדרו ת להיעד ר למאב ק גג ד התייקרו ת 
בואח . אש ר לפריו ן העבודה , י ש לעוד ד 
עבוד ת שעו ת נוספו ת שתהיז ו כדאי ת לפו - 
על , ול א להטי ל מ ס נבו ה ע ל שעו ת אלו , 
ג ם חמאב ק באינפלצי ה תוב ע לעוד ד כד - 
איו ת ש ל עכנד ח שעו ת גוססות . 

אנ ו צריכי ם להקי ם חזי ת מאב ק בעניי - 
ני ם מקצוע״ז ם ע ם אנש י מס״ ם ומפלגת ׳ 
העבודה , וכ ן ע ם אנש י השכונות . 

מרדכ י נתנזון : 

איננ ו צריכי ם לסשט ש א ת ההבד ל בי ן 
עצמנ ו כמציע י תוכני ת להברא ה כלכלי ת 
לבי ו הממשלה , שהי א המבצע ת א ת המ - 
דיניו ת הכלכלי ת בפועל . אבחנ ו איבנ ו 
צריכי ם לחשו ב כ ל הזמ ן מ ח הממשל ה 
תוכ ל לבצע . אנחנ ו צריכי ם לחשו ב מה י 
התוכני ת הכלכלי ת הטוב ה לישרא ל ולכל ל 
העובדי ם השכירי ם ולהצי ע אות ה בפומבי . 

אנ י מפכי ם שציי ד למעלו ת א ת רמת ־ 
החיי ם ש ל השלי ש חתנזתו ן מקר ב חמפרב ־ 
סים , ולהורי ד א ת רמת-חהיי ם ש ל השלי ש 
העליון , אב ל בעיק ר ציי ר להדגי ש א ת 
קיצו ץ רווח י ההברות , המשקיעי ם והמש - 
קיעי ם המדומי ם - י ולבדו ק א ם באיזושה י 
אר ץ אחר ת י ש תנאי ם טובי ם כל־כ ך לבע ■ 
לי־־ההוו , . 


שמוא ל ליטב ק : 

עלינ ו לבו א א ל העובדי ם ולהצי ע ממ י 
לקחת , כד י לת ת לדם . ז ה מחב ר מבחינ ה 
מעמדית . עלינ ו ג ם לעוד ד יוזמ ה עצמי ת 
ש ל הפועלי ם במאב ק הזח . החלוק ה ל - 
שלישי ם נשמע ה יפה , א ר איננ ח משקפ ת 
א ת המציאות . עלינ ו להצבי ע ע ל רווחי ם 
עצומי ם ־ש ל בעלי־ההו ן — ובייחו ד ע ל 
הבורגנו ת הטסיליח , בתחו ם הבנקאות , 
זכו" . אסו ר ג ם לשכוח , כ י השלי ש האמ - 
צעי , שבא ו דיבר ו ע ל הקפא ת רמת־חייו , 
צרי ו לרו ץ הרב ה ולהעלו ת א ת הכנסת ו 
הנומינאלי ח כד י להדבי ק א ת מירו ץ המ - 
חירים . רו ב המיצרכי ם התייקר ו בהרב ה 
יות ר מאש ר 14 המיצרכי ם היסודיים . 

לקרא ת החגים , ע ם חלו ף חהשסע ח ש ל 
ההפרשי ם ששולמ ו באוגוס ט ולנוכ ח הש - 
פע ת המלוו ת החדשי ם וההתייקרויות , עלי - 
נ ו לערו ך מיבצע־הסבר ה בטקומות־ד״ע ־ 
בודה , פגישו ת ע ם ועדים , הרצאות , וכוי . 
י ש לנ ו הרב ה חברי ם במקומות־העבודה , 
אש ר פעילי ם ב״מוקד " בכל ל ול א במקו - 
מות־העכור ה — וציי ר לגב ש א ת הפעי - 
לו ת במקומות־העכוד ה עצמם . 

גבריא ל מוקד : 

בתוכני ת חמוצע ת ניכרת , בל י ספק , 
מגמ ה חיובי ת - להצי ע תוכני ת הברא ה 
(והצלה ) כלכלי ת למשק , כד י להוצי א 
אוח ו וא ת החבר ה הישראלי ת מהבו ץ ש ל 
"שיט ת ספיר* . איננ ו צריכי ם להידח ק ל - 
פינ ה צכיסטית־בבימל , אב ל חוכנית־החי ־ 
רו ם הכלכלי ת שלנ ו צריכ ה להיו ת חהיפ ד 
ש ל תוכניו ת הימין , כפ י שה ו מוסברות , 
למשל , ב״הארץ" . הימי ן מצי ע צנ ע מוחל ט 
לפועלי ם — ואנחנ ו צריכי ם להצי ע תוב ־ 
נית־צנ ע בזא ת שבעלי־דיחו ן והביורזקרא ■ 
טי ה ייחנק ו אית ה — וא ז ג ם אנחנ ו כולנו , 
עובדי ם שכירי ם המרוויחי ם מע ט ועובדי ם 
שכירי ם המרוויחי ם קצ ת יותר , באב ל ר ק 
לבניי ה ונחד ק א ת החגורה . 


אנ ו צריכי ם למתגיי ס למערכ ה ל א נג ד 
פרופסו ר בכי ר ראש -חו ג וכר , אל א נג ד 
הספסרי ם ־ מגדולי ם וטרוויחנ י הקרקעו ת 
(בגו ו בעל י "ארגמף ; שקיבל ו הו ו בע ד 
התזוז ה ליבנה) . 

איל ו יכולנ ו להבטי ח חקפא ח מחירים , 
מסי ם ורווחים , הייג ו מסכימים , אולי , ג ם 
להקפא ת שכ ר — א ך אפשרו ת בזא ת אינ - 
נ ה עומד ת בכל ל ע ל הפרק . לכ ן "מוקד " 
איננ ת יכול ה להצי ע הקפא ת שכ ר ש ל 
חל ק מהעוברים . וי ש ל י עו ד הצע ה : "מו - 
קד׳ ' יכול ה להסבי ר לפועלי ם א ת הישגיה ם 
ש ל ועדי־העוברי ם במפעלי ם טסויימי ם ה ־ 
מרוויחי ם חרב ה — ולייש ם לק ח ו ח לכ ל 
חמסעלי ם המצליחים . 

שאו ל אשריאל : 

א ם "מוקד ׳ תעל ה תוכני ת ש ל שמיר ח 
הקיי ס א ו שיפור ו הק ט בטיסגר ח חמיבנ ח 
מחברת י חטפתי , מ ח מתיי ב א ת קיומנ ו 
שמאל ה ממפלגת־חמבוד ה וממס״מ ו ה - 
תוכני ת הכלכלי ת שלנ ו צריכ ה להצבי ע 
ע ל די ר לעתי ד ולסמניאליז ם — אחר ה 


אב ו צריכי ם להדגיש , כ י אי־אפש ר מת ר 
להטלי א א ת "שיט ת ספיר " טלא י ע ל טלא י 
- וכ י עמדתנ ו הי א עמד ה פאטריוטי ת 
ש ל מניע ת תלו ת כבד ה בארח״ב . למדינ ה 
שתפת ח תובנית־צנ ע שמאלי ת כזא ת ל א 
יעל ו אול י ספקולאנטי ם למיניהם , אב ל 
יעל ה נוע ר חלוצ י ויעל ו יחודי ם מארצות ־ 
המצוקה . ג ם המוס ר והרגש ת הבטחו ן ה ־ 
פנימ י יגבר ו — א ם במסגר ת תוכני ת הב - 
רא ה כלכלי ת נחסל , למעשה , א ת "שיט ת 
ספיר" , א ת שליט ת חחו ן הטפיל י במש ק 
זא ת התעשרו ת הטפילי ם למיניהם . ע ל ב ל 
ם 1 ים , ז ו צריב ה להיו ת הצעתנו . אי ן להד - 
גיש , איסוא , א ת עניי ן ח״שלישים" , אל א 
א ת חיסול ה ש ל "שיט ת ספיר" , שפשט ת 
א ת הרגל . 

אגב , עלינ ו להקי ם צוותי־מתק ר שינס ו 
לבדו ק איז ה אח ת ש ל הפע ר בי ן יבו א 
ויצו א נוב ע מתקצי ב חבטחון , איז ה חל ק 
נוב ע מגורמי ם אחרים , ובו׳ . בלי ■ ז ה ל א 
נוכ ל לזו ו קדימ ה באופ ן רציני . 

ולבסוף , אנ י מצי ע שמועצ ת "מוקד ׳ 
תתכנ ס בקביעו ת כגו ף עליו ן ש ל התנועה , 
שיד ה בב ל הנושאי ם העומדי ם ע ל מסר ק 
וינב ש החלטו ת מחייבות . 


אי ו ל ה חצדקח י עלינ ו לזנו ח א ת הריבו - 
די ם ע ל השלי ש העליון , השלי ש חושתו ן 
בעם . וכד . עלינ ו <ץדב ר ע ל ניגו ד בי ו הו ן 
וביורוקראטית , מצ ד אהד , לבי ן עובדי ם 
שכירים , מצ ד שני . אנ י מצי ע א ח הסעיפי ם 
הבאי ם לתוכני ת הכלכלית : 

1 . ביקור ת .העובדי ם ע ל רווחי ם וחש - 
בונות • 

2 . סנציאלמצי ת (החברה ) ש ל הבנקים , 
חכו־ו ח הביטוח , הקרקעות , חמיפעלי ם ח ־ 
גדולי ם. • ביטו ל , ווחוקי ם המגבילי ם א ח 
חופ ש הוויכו ח.המקצועי , , . . • י . 


ברו ך פס י : 

איננ י מסכי ם לחבדל ה בי ן השכירי ם בע - 
ל י הצווארו ן הלב ן ובי ן שכירי ם אחרים . 
מהאינפלצי ה מרוויחי ם מושבי ץ ו״עלית " 

- וא ם אנ י כפוע ל צרי ו לשל ם העלא ת 
מסי ם עירוניי ם והשמ ל.באות ו שיעו ר כמ ו 
מושבי ץ — חר י וד י עוו ל גמור . מספ ר סני - 
פ י הבנקי ם הול ך וגד ל — ומחיר י הדירו ת 

•מגיעי ם לסכומי ם אסטרונומיים . כשסוש ע 
אח ד בבנ ק ארץ־ישראל־בריטני ח גנ ב 47 
מיליון , גיל ו כלפי ו סבלנו ת במש ך שני ם 

- ומחסועלי ם גובי ם כ ל פרוטה . א ס נד ע 
להדגי ש עובדו ת אל ו - * יהי ה לב ו קרדי ט 
בציבור־העובדים . 
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צביק ה דויטש : 

אנ י מסכי ם לדבר י מוטק ה נתנוו ן ושאול . 
הבעי ה איננ ה לשבו ר א ת הסולידאריו ת 
בי ן המהנדסי ם לפועלים , שממיל א איננ ה 
קיימת , אל א כיצ ד להגי ע אלי ח — ולהת - 
גב ר ע ל מצב י פיצו ל (כמ ו בחברת־חחש " 
מל) . תוכנית ו ש ל ראו ל הי א תוכנית־הב ־ 
רא ה המוצע ת לממשלה , א ך חסר ה ב ה 
הדינאמיק ה העצמי ת ש ל העובדים . 

לדעתי , ל א צרי ך לח ת תוכניו ת הבראה , 
אל א תוכני ת מאב ק — למשל , גג ד חב ־ 
רת־ ד,עובדים , שאיננ ה מתפקד ת כראוי . 
צרי ך להצי ע תוכניו ת לפעול ה — ול א 
תוכני ת כלכלית . 

ד ן דרין : 

בהצע ה כתו ב שי ש לשקו ל א ת הסו ־ 
ציאליזאצי ה ש ל הבנקים . עלינ ו ל א לש ־ 
קו ל זאת , אל א להצי ע זאת . ובית ר פירוט : 
עלינ ו לדרו ש בינתיי ם שהשקעו ת הבנקי ם 
בסניפי ם חדשי ם ל א תחיינ ה סטורו ת מ - 
מס . בנ ק "טפחות " לוק ח עמל ה מוגזמ ת 
ש ל 2.3% , לטרו ח שתיסקוד ו הציבור י הו א 
להעבי ר כס ף למשתכנים . שלי ש מהנוסעי ם 
לחו״ ל נוסעי ם ע ל חשבו ן המפעלי ם - 
ודב ר ז ה איב ו בסדר . כ ן הגי ע הזמ ן שנצי ־ 
גי־הציבו ר שלנ ו יסע ו באוטובוסים , כד י 
שירא ו מ ה ז ה - וכ ן שיקנ ו מיצרכי ם בעצ - 
מ ם וייווכח ו בהשתוללו ת המתירים . 

כמ ו כ ן צרי ך להסבי ר לציבו ר שחהגב ־ 
לו ח ע ל הבניי ה ז ה בלוף . בוני ם מרא ש 
דירו ת קטנו ת יותר , שע׳׳ י חסרת־קי ר פשו - 
ט ה נהפכו ת לדירוח־פא ר גדולות . בערי ם 
הגענ ו לריכו ז קרקעו ת ביד י ספסרים . ב - 
ישרא ל לוקחי ם 2% מ ם ע ל קרק ע פנויה , 
ובדנמר ק 8% . מ ם שבחי־מקרקעי ! יור ד 
ע ם רבו ת הזמ ן שסחזיקי ם בקרקע . צרי ך 
לחוק ק חו ק בכיוו ן בגדי , כ ך שהחזק ת קר - 
ק ע ל א תהי ה כדאי ת יות ר מהחזק ת איגרו ת 
צמודות . הר י קרק ע ז ה כמ ו מי ם ואווי ר 

— אי-אסש ר לייצ ר אות ה מע ל חכמו ת 
הנתונ ה — וע ל כ ן ז ה אוצ ר טבע י שי ש 
להלאימו . 

צרי ך להבלי ט יות ר בתוכני ת א ת מחא - 
תנ ו ע ל קיפו ח שכובות־העוני , המאוכלסו ת 
בעיק ר בעדו ת המזרח . בינתיי ם מחסלי ם 
לכ ל היות ר "סלאמס׳ ׳ במקו ם אח ד ושבי ם 
ויוצרי ם אות ר במקו ם אחר . צרי ך לחקי ם 
חברות־בניי ה ציבוריות־שכונחיו ת בעידו ד 
ממלכת י — ולבבו ת דירו ת חדשו ת במקו ם 
בל י רוו ח ספסרי . 

אלקנ ח מרגלית : 

חסר ה ל י בתוכני ת נקוד ה ע ל תיבנו ן 
כלכלי . ב״שיט ת ספירי ׳ חס ר ל א ר ק צד ק 
סוציאלי , אל א ג ם היגיו ן כלכלי . בל י תיכ - 
נו ! ל א יוכ ל ע ם ש ל 3 מיליו ן להתמוד ד 
ע ם הבעיו ת החמורו ת הניצבו ת בפניו . 
אפיל ו ב״זוטותי ׳ — במ ו העדפ ת ג׳ונג ל 
המכוניו ת הפרטיו ת על־סנ י התחבור ה ה - 
ציבורי ת — ניכ ר הוס ר תיכנון . אב ל בתו ־ 
סר־חשיט ה ש ל ספי ר י ש דב ר שיטת י 
אח ד : בניי ן הקפיטאליז ם הישראלי . עלינ ו 
להצי ע עכשי ו תוכני ת ש ל תיכנו ן (ולא ו 
דווק א ש ל סוציאליזם ) ובי ן השא ר : איל ו 
ענטי ם כמש ק להעדיף . עלינ ו ג ם לתבו ע 
פיקו ח פועלי ם ע ל ספר י החשבונות , ע ל 
ריווחיו ח המפעלים , בדומ ה ללהצ ם ש ל 
איגודי ם מקצועיי ם בנדו ן במערב-אירוסה . 
א ם נצטר ך לקצ ץ רמת־חיי ם בכיוו ן ש ל צנ ע 

— זכאי ם הפועלי ם לדע ת במ ה מרוויחי ם 
בעלי־ההון . אב ו יכולי ם בהחל ט לצא ת א ל 
הקה ל ע ם סיסמאו ת סוציאליזאצי ה (ד״חב ־ 
רה ) — כ י התביע ה לדמוקראטי ח תעשיי - 
תי ת נפוצ ה בב ל ארצו ת המערב , וי ש לל - 
מו ד ממנ ה ג ם במזרת־אירוס ה וג ם אצלנו . 

אברה ם פרנ ק : 

ע ל רק ע הדיו ן ברו ר שמתבקש ת מאיתנ ו 
התוויי ת די ר ישראלי ת לסוציאליז ם — 
.ולעניי ן ז ח י ש להקדי ש תשומח־לב . הו א 


הדי ו בדיו ן יסוד י ע ל ההסתדרות , התוכ - 
ני ת המוצפ ת הי א טוב ה בגל ל השאיפ ה 
הבולט ת ב ה להתייח ם למיכלו ל בעיו ת ה - 
משק י אב י מסבי ם ע ם גבריא ל זע ם דן , 
שי ש להחרי ף א ת סעיפ י התוכני ת בקש ר 
לבנקים , לגב י הו ן ספסרי , ובו׳ . ברו ר ג ם 
שאי ן להרבו ת בציטאטות , בהסתמכו ת דוג - 
מאטי ת ע ל כתבי ם ש ל אבו ת הסוציאליזם , 
אל א י ש מקו ם לניתו ח קונתרטי : ע ל ה - 
הבדלי ם בי ן שיכבות־העובדי ם השונות , 
בדב ר התלו ת שלנ ו בארה״ב . עלינ ו ג ם 
להצבי ע בפירו ש ע ל הרווחי ם הדימיוניי ם 
ש ל המערכ ת הסיגאנסי ת בישראל . ל א 
תמי ד נוכ ל להצבי ע ע ל ריווחיו ת כזא ת 
בתעשיי ה — א ם נקז ז א ת התמיכו ת ה - 
ממשלתיות . 

^נת ן פרופר : 

בוויכו ח החזיתי , שהי ה בפע ם הקודמת , 

בי ן מאי ר (פעיל ) ליונת ן גרינבזים , שניה ם 
ל א צדקו . מצ ד אחד , חשו ב שסוציאליסטי ם 
וקומוניסטי ם יידע ו מ י ה ם בגי־הברי ת 
שלח ם — ו״בעל י הצווארו ן חלב ף ה ם 
בהחל ט בבי־ברית , וכ ן חלקי ם אתרי ם 
מכל ל השכירים . מצ ד שני , הר י ידו ע ב י 
הבורגנו ת והמשט ר יכולי ם לקנו ת שכבו ת 
שלמות . כ ן צרי ך לנת ח א ת ההשלכ ה שי ש 
לבעלו ת הקיבוצי ם ע ל מפעלי־חעשייה , 
השלכ ה ע ל יחסי ם בינ ם לבי ן מעמד־הסוע ־ 
לים . 

ועו ד דב ר : איבנ ו צריכי ם לרכ ז א ח כ ל 
חשומת־ליבב ו במאב ק המדיני , ע ל סבסטי ה 
ובר . אנחנ ו צריכי ם להגי ע למצב , שקאד ר 
מסויי ס יעסו ק אך־ור ק במאב ק המקצועי , 
שבלעדי ו איננ ו יכולי ם להתקיי ם כתנוע ה 
סוציאליסטית . 

הער ת יונת ן גרינבוי ם : 

אנ י רוצ ח להסבי ר שו ב שאיננ י מתעל ם 
מקיו ם שכבו ת בי ן העובדי ם השכירים . 
אב ל ראיי ת הקיטו ב ביניה ן כתופע ה דומי - 
ננטי ת מסייע ת לבעלי־ההון . 
שמוא ל ליטב ק (מצי ע הצע ה לטקולזת) : 

עלינ ו לארג ן א ת ב ל חברינ ו העובדי ם 
כ ך שיהי ו בקש ר ע ם המחלק ח האיגוד־מק ־ 
צועי ת ש ל "מוקד" . ב ן הצעת י כב ר להת - 
רכ ז בפעול ה במקומות־עבוד ח בספטמבר ־ 
אוקטובר . נוס ף להרצאו ת ופגישו ת ע ם 
ועדי-עובדי ם י ש לנס ח כרו ז תמצית י לה - 
פצ ה המונית . 

ראו ל ט״טלבאום ; 

"אי ן אוי ב גדו ל למהפכו ת ממל ל מהפ - 
כני " — זד י קצ ת קר ה בדיון . אב י מקב ל 
א ת הצעת ו ש ? גבריאל , שהמועצ ה חייהפ ך 
לגו ף קבו ע ועליו ן ש ל התנועה . אב ל א ל 
ל ה להיגר ר לוויכו ח כלל י וחסר־משמעות . 
אנ י מקב ל א ת הצע ת אברה ם פרג ק מגז ־ 
שמוא ל לקיי ם דיו ן ע ל חדר ך הישראלי ת 
לסוציאליזם . אמנם , קיי ם המיסמ ך ש ל 
"מוקד " בנידון , א ך הו א חוב ר תח ת לח ץ 
הבחירו ת וי ש להעסיקו . 

ולעצ ם העניי ן : הד י מוש ב ז ה ש ל המו - 
עצ ה יוח ד לדיו ן במצ ב הכלכל י השוטף , 
תו ך חשומח־ל ב למצ ב המש ק בכללו , ועו ז 
קוד ם נידה ו הצעו ת לדו ן ר ק במאב ק ה - 
מקצועי . אמנם , גוסס ת כא ן השאל ה בדב ר 
הקש ר בי ן תובנית־הביניי ם הזא ת למי ן 
החזו ן הסוציאליסטי , א ך עלינ ו להיגמ ל 
ממינהג ם ש ל אנשי־חשמא ל להשתכ ר ממי - 
נו ת מהפכני . מטר ת תוכניתנ ו הנוכחי ת 
הי א : 1 ) לבלו ם א ת האינפלצי ה ; 2 ) לט ־ " ׳ 
גז ע בעשירי ם בצור ה יסודית . התחזקו ת 
תימי ז באר ץ איננ ת ר ק תהלי ך מדיני , אל א 
הי א מבטא ת תהליכי ם משקיי ם ש ל צמיח ת 
ריכוזי-הו ן וחברו ת הקגה־מיד ח בינלאו - 
מי . 

ע ל "מוקד " להתמוד ד ג ם ע ם בעיי ת 
התלו ת שלנו . לטוו ח קצ ר אול י ז ח טו ב 
שלקיסינג׳ ר י ש השפע ה ע ל ממשל ת יש - 
רא ל — אב ל לטוו ח רחו ק יות ר תלותנ ו 
באר ד," ב מסוכנת . צרי ך ג ם מבחינ ה כל - 
כלי ת לגיי ס א ת הציבו ר למאב ק ע ל עצמ - 
או ת ישרא ל — וז ה תפקידנו . 
. ייתכ ן שחלוק ת הציבו ר לשלוש ה שלי - 

* 1 • , • • • 




שי ם מבחינ ת ההכנס ה הי א קצ ת שרירותי ת ש ל ההכנס ה והנכסי ם — ובסופו־של־דב ר 
- אב ל הי א ממחיש ה מאו ד א ת הנושא . רוב ו ש ל שלי ש ז ה איננ ו מורכ ב משכירי ם 
הר י שלי ש מהציבו ר מחזי ק כ־ 65-80% וא ת ועו ד : בשלי ש התחתו ן המשפחו ת ה ן 



ניב ה לניר ; יאי ר צב ן ומיכא ל פל ד במועצ ה 


מתבוח־בפשות , מ ה שפוע ל לרע ת השלי ש 
התחתון , שהמשכור ת ברוט ו למפרנ ס אצ - 
ל י הי א לפ ל היות ר 1,200 ל־׳ י בממוצע . 
מכ ל מקום , צדק ו גבריא ל מוק ד ואלקנ ה 
מרגלי ת באומר ם שצרי ך להדגי ש יות ר ב - 
תוכני ת א ת כישלונו . ש ל "שיט ת ספיר" . 
"מוקד׳ ׳ צריכ ה להיו ת תנוע ה אש ר תמחי ש 
דרישו ת כלכליות , התואמו ת א ח המצ ב ב ו 
אנ ו נתונים . 

שאל ה (קריאת־ביניים ) : 

הא ם אפש ר לשפ ר במיסגר ת הסד ר ה - 
קיים ? 

ראו ל מייטלכאום : המאב ק יבו ל לשפ ר 
כ ל מצ ב — ג ם א ם אי־אפש ר לשנו ת מי - 
סוד ו א ת הסד ר הקיי ם ע״ י רפורמות . ה - 
תוכני ת חמוגש ת איננ ה סוציאליסטית . הי א 
ביסוד ה דמוקראטית . הי א דומ ה לתוכני ת 
שהגי ש צ׳רצ׳י ל בע ת המלחמ ה באנגליה . 
אב ל תוכני ת כזא ת יכול ה לקר ב אותנ ו 
א ל הסוציאליז ם (למשל , ע״ י צימצז ם הת - 
לו ת בארת״ב ) ועול ה בקנ ה אח ד ע ם מט - 
רו ת הסוציאליזם . התוכני ת נועד ה לפגו ע 
ככוח ו ש ל תימי ן ולשפ ר א ת מצב ן ש ל 
השכבו ת החלשות , 

בחוכנית־חירו ם לחקוסת ־ ביניי ם אי ן 
מקו ם לתשובו ת לבעיו ת רבו ת שהועל ו 
כאן , במועצה . מ ה שי ש להכניס , אולי , ז ח 
הסעי ף ע ל החכר ת קרק ע לל א שימוש , בד י 


למנו ע תותי ם ספקולאנטייס . אנ ו צריכי ם 
לומר , כ י "שיט ח ספיר " איננ ה יכול ה להת - 
מוד ד יות ר ע ם המצ ב הכלכל י ד״חדש , שב ו 
הכמו ת נהפכ ה לאיכות . אנ י צריכי ם להז • 
דהו ח ע ם הצעו ת מסו ג אל ו ש ל י . בן ־ 
אהרו ן — ול א לחרו ג מהן . 

מיכ ה הוברמ ן(יר׳ ר הישיבה ) : צרי ף 
להעבי ר א ת ההצעו ת השונו ת להנהל ה 
"מוקד " לש ם גיבוש . 

צב י ק ח דויט ש : אנ י מצי ע שה&ועצ ח 
תבח ר ועדת־ניסוח . 

גבריא ל מוקד : אנ י חומ ך בהצע ת 

צביקה . 

ר . טייטלכאד ם : צרי ך לקבו ע שה ־ 
חוכגי ת המוגש ת הי א הנסי ם שעלי ו יי-ער - 
כ ו התיקונים . 

בר ל באלמ י : אנ י חומ ו בהמ ה ש ל 
צ . דויטש . צרי ך לבחו ר ביועדת־ניסו ח — 
ול א להעבי ר לרגד״ל ה וג ם ל א להצבי ע 
כאן , כ י הרכ ב הצירי □ בשע ה ז ו הו א ד י 
מקרי . 

ביג ם אור ג : י ש צור ך להני ב ע ל ה - 
בעיו ת חאקטואליז ח — ואי ן ז ח סוח ר א ת 
הצור ר לעב ד תוכני ת לטוו ח ארו ך יותר . 

מיכ ה תוכרמ ן : אנ י מצי ע הרכ ב ש ל 
ועדת־ניסות : ראו ל טייטלבאום , שאו ל 
אשריאל , גבריא ל מוקד , שמוא ל ליטבק , 
יצח ק הם , יגא ל אליהו , מומק ה נחנזון , ד ן 

דיין ■ , 

החצע ת מתקבלת . 


מע ת ל ע ל ן 


(המש ך מעמו ד 3 ) 


(חשואט ת לביטו ל קיומ ה ש ל ישראל ) וא ת היענו ת לכמ ה מהצעו ת "פוקד " ביב י שי ' 
פעולו ת החבל ת והרצח . סו ר עבודת ו ש ל הווע ד הפועל ■ 


ישרא ל 


האופנסיב ה החבלני ת 

מטע ן חבל ה התגל ה בירושלים , 3 הבל - 
גי ם נתטס ו לי ד יריחו , 2 בחו ף נתני ה — 
וכ ל אל ת במש ך 3 י־ 2 ימים . אכן , החבלני ם 
ל א פסק ו לפעו ל ולנסו ת לשב ש א ת החיי ם 
התקיני ם בישראל . ה ם ל א הצליח ו בכך , 
הודו ת לעירנו ח הציבור , לעיירבו ת אנש י 
חג״ א וכר . א ך אי ן מקו ם לשאננו ת ולהנח ה 
שהמאב ק חמזויי ן נג ד חע ם בישרא ל נפ - 
סק . לחיפך , ע ם התקרבות ה ש ל ועידת ־ 
ז׳נב ה ירצ ו ארגוני־חחבל ח להראו ת שח ם 
חיי ם וקיימים , וה ם ינס ו לעשו ת זא ת ב - 
אמצעו ת מעש י טרו ר נג ד האוכלוסיי ה ה - 
אזרחי ת בישראל . 

עירגז ת הצימר , התגייסות ו למשמ ר ה - 
אזרחי . שמיר ח והגג ח ע ל בניינ י ציבור , 
כ ל אל ה הכרתיי ם כד י לסכ ל א ת מזימותי - 
ה ם ש ל ארגוני־החבלה , א ך אי ן להגי ד 
שז ה מספיק . חייב ת להיו ת ג ם תשוב ה 
מדיני ת לאופנסיב ה הטרוריסטית . והי א 
צריכה , לדעתנו , להתמצו ת בחכר ה בזכו ת 
ההגדר ה העצמי ת ש ל הע ם הערב י הפלש - 
תינא י תו ך דו־קיו ם בשלו ם ע ם ישראל , 
ובנכונו ת לדו־שי ת ע ם גורמי ם סלשחיב " 
איי ם הדוחי ם א ת "האמנ ה הפלשתינאית " 


־ נציג י "מוקד ־ אצ ל 
מזכי ר ההסחדח ת 

מזכ״ ל דוד״סתדרות , ירוח ם משל , קיב ל 
השבו ע לשיח ת א ת סיע ת "מוקד * ב - 
ווע ד הפועל . נציג י "מוקד " תביע ו בפגי - 
ש ה א ת תמיכת ם בעמד ת ההסתדרו ת בשא - 
ל ת תוססת־היוקר , א ך תבע ו שהתסתדרו ח 
תתייצ ב ברא ש מערכ ה ציבורי ת למע ן פי - 
קו ח ממש י ע ל מחירי ם ורווחים , למע ן ספי - 
ג ת כספי ם מבעל י הכנסו ת גבוהו ת והתנג - 
דו ת נמרצ ת להטל ת מ ם ער ך מוסף , אש ר 
יפג ע בצימ ר העובדי ם ויאי ץ א ח התה - 
ליכי ם חאיגפלציוניים . כ ן תבע ו לקיי ם 
דיו ן דחו ף במוסדו ת ההסתדרו ת ע ל הנע - 
ש ה במש ק ההסתדרותי . 

אנש י "מוקד ׳ תבע ר דיו ן דחו ף ג ם בשא ־ 

ל ת העסקת ם ש ל הפועלי ם הערביי ם מה - 
שטחי ם ותנא י העסקתם . הם . הצביע ו ע ל 
.אותו ת האזהר ה שנדלק ו 
,מוקד " תובע ת מההסתדרות , שתאמ ץ א ת 
העמד ה המעייסי ׳ *"י ? 
בגד ה עצמת , וכ ן שתנח ל פעול ה הסברתי ת 
בקר ב פועל י ישרא ל למע ן הכנ ח יהודית ־ 
ערבית . 

י | מש ל גול ל בפנ י נציג י "מוקד ׳ א ח 
השני ת וקשיי ה ש ל הנהג ת ההסתדרו ת ב ; 

נושא י ם "*"יי , 0 ׳ יעטי " לי 11 ל - 
ענייני ם שהעלת ה הסיע ה וכ ן הבטי ח ל 


מק״ י מח ת תל -#בי ב 

ביו ם רביעי , 4 ד. 4.9 , בשע ה _ 8 בער ב 
ייער ך באול ם ״אחווה״ , במ ר 1 ? 

מפג ש מתח י 
ב ו ירצ ה 
יאי ד צ 2 ן 

ע ל הנוש א : המזר ח חתיכ ץ _ כ ץ מלחמ ה לשלו ם 
(באסיפ ה יימסר . ג ס דו״ ח ע ל סיכומ י מות ר המרכז י . 
ביח ס ל&עילותנ ו במסגר ת ״מוק ז ) _ 


בפגיש ה שנמשכ ה כשעתיי ם ועבר ה ב - 
אוויר ה עניינית , השתתפ ו מטע ם ״מוקד ׳ : 
יאי ר צבן , ר ן כהן , שמוא ל ליטבק , יצח ק 
ה ס ומרדכ י נתנזון . 


העול ם ^ 

דרך . מדיני ת לפתרו ן 
בעיי ת קפריסין ? 

ממשלו ת יוו ן וקפריסי ן דת ו באור ח חד־ ־ 
משמע י א ת ההזמנ ה האנגלית־אמריקאי ת 
לחד ש א ת ומיד ת ז׳נבה . לאח ר שממשל ת 
אנקר ה השתלט ה ע ל שלי ש מקפריסי ן , רו - 
צ ח הי א בגושסנק ח חוקי ת לכיבו ש זח . זא ת 
חשב ה הי א להשי ג בז׳נבה , תו ך סיוע ן ה - 
פעי ל ש ל ארח׳׳ ב ובריטניה . 

קאראמנלים , רא ש ממשל ת יוון , וקלרי ־ 
דים , נשי א קפריסי ן בפועל , מוכני ם'לחד ש 
א ת חמו״ מ ע ל תסד ר בקפריסי ן ר ק לאח ר 
שהצב א חתורק י ייסו ג א ל הקווי ם מלפנ י 
13 באוגוס ט ויבס ל למעש ה א ח ביתו ר 
האי . א ך אנקר ה אינ ה רוצ ה לשמו ע ע ל 
כך . הי א רוצ ה להכתי ב א ת תגאי ח ליוו ן 
ולק ט ריסי ו ומניח ה שי ש ל ח מספי ק כו ה 
צבא י וב ן חמיכ ח מהחו ץ לכך . הצ ד היווני , 
בכ ל אופן , איב ו מוב ן להיכנע . 

ממשל ת ברית־חמועצו ת הציע ה לכנ ס 
ועיד ה ש ל 18 מדינו ת ( 15 תכרו ת מועצת ' 
הבטמו ן וכ ן חורקיה , יוו ן וקפריסין ) , כד י 
לדו ! במצ ב שנוצ ר באי-האהבה . ג ם ממש - 
ל ח קאראמנלי ם וג ם ממשל ח קלרידי ם 
הביע ו תמיכ ת ברעיו ן זה , ממשל ת צרפ ת 
קיבל ה א ח ההצע ה הסובייטי ת בסיפוק , א ך 
ממשל ה חורקי ח — בפני ם זועפות . 

הממשל ה הסובייטי ת הגיע ה למסקנת , 
שתתייצבותר . חסר ת העקרונו ת לימי ן חור ־ 
קי ה בסבסו ד גורמ ת נז ק למעמד ה ח 3 ינ ־ 



ק . וואכרוויי □ 

לאומי , ומכא ן התפני ת (הל א תרח) , ברו ח 
האימר ה נית ן להגי ד ־ - מוט ב מאוח ר מ - 
אש ר לעול ם לא . ר ק שמקווי ם אגו , מ ה - 
הצע ה הסובייטי ת אינ ה מאזהר ת מד י וניח ן 
עו ד לבט ל א ת ד״״עובדו ת המוגמרות ״ - 
שנקבע ו בעזר ת ועש ק חתורק י — בהסכמ ה 
בינלאומי ת ולל א יציר ת מוקדי ם חדשי ם 
ש ל סיכסובי ם בינלאומיים , שיאיימ ו ע ל 
שלו ם העולם . 

בינחיי ם תצלי ח המזכי ר הכלל י ש ל ת * 
או״ם , קור ס ואלדחיים , להסדי ר פגיש ה 
בי ן ראש י העדו ת (היווני ת ודותורקיח ) ב - 
. אי . אל א שספ ק ר ב א ם הפגיש ה בי ו קל ־ 
רידי ס ודאגקטא ש מסוגל ת להבי א לפתרו - 
נ ה ש ל בעיי ת הפליטי ם החמורה , נוכ ח 
סירוב ו ש ל צב א הכיבו ש החורק י לאפש ר 
א ח תזר ח .העקודי ם לבתיהם . 

ממשלו ח ארח׳׳ ב ובריטני ה הודיע ו שה ן 
רואו ת א ת ההצע ח הסובייטי ת לכג ם ועיד ה 
ש ל 18 מדינו ת לבעיי ת קפריסי ן כ״מתער ־ 
בו ת בלתי־־חולמ ת בעניינ י נאט״ר׳ י כ ך 
רואי ם א ת הדברי ם בוואשינגטון , לונד ת 
ואנקרה , א ך ל א כ ך רואי ם אות ם באתונה , 
ניקוסי ה ופאריס . 






